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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1456 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ 399/34 

Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνο¬ 
τήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ), 

Έχοντας υπόψη : 

α. το ν.3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α'/3.3.2006) και ιδίως το Αρθρο 
12, στοιχεία ιζ, ιη και ιθ, το Άρθρο 23, παράγραφος 2 και 
το Άρθρο 24, παράγραφοι 4-9, 
β. το ν.1843/1989 «Κύρωση Τελικών Πράξεων της Πα¬ 
γκόσμιας Διοικητικής Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών 
(Γενεύη 1979)» (ΦΕΚ 96/Α/1989), 
γ. την υπ’αριθμ. 17225/655/2006 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Μεταφορών και Επικοι¬ 
νωνιών «Εγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών 
Συχνοτήτων» (ΦΕΚ 399/Β/2006), 
δ. την υπ’αριθμ. 390/3/13.6.2006 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Κανονισμός Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 748/Β/21.6.2006), 
ε. την υπ’αριθμ. 390/1/13.6.2006 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρή¬ 
σης Ραδιοσυχνοτήτων υπο Καθεστώς Γενικής Αδειας 
για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών», (ΦΕΚ 750/Β/21.6.2006), 
στ. την υπ’αριθμ. 28454/1105/2006 υπουργική απόφαση 
«Διαυλοποιήσεις Ζωνών Συχνοτήτων της Σταθερής Υπη¬ 
ρεσίας άνω του 1 ΘΗζ» (ΦΕΚ 658/Β/25.5.2006), αποφα¬ 
σίζει: 

Αρθρο 1 

Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής 

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους όρους με τους 
οποίους πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μεμονωμένες 
ραδιοσυχνότητες ή οι ζώνες ραδιοσυχνοτήτων για την 
παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνι¬ 
ών. Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι, σε συνδυ¬ 
ασμό με τους κανονισμούς Γ ενικών Αδειών και Χρήσης 
και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, 
να δημιουργήσει ένα σαφές πλαίσιο αδειοδότησης και 
χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. 

2. Στον παρόντα κανονισμό δεν εμπίπτουν τα κρατικά 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα δίκτυα και οι με¬ 
μονωμένοι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας 
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ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω 
δορυφόρου και όσα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 
πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη. 
Επίσης, δεν εμπίπτουν η αναλογική τηλεόραση και ραδι¬ 
οφωνία ελεύθερης λήψης και η επίγεια και δορυφορική 
ψηφιακή ευρυεκπομπή. 

Αρθρο 2 
Ορισμοί 

1. Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού οι ακό¬ 
λουθοι όροι έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται 
παρακάτω: 

«Ασύρματη πρόσβαση»: Η ασύρματη διασύνδεση του 
χρήστη σε Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κορ¬ 
μού. 

«Συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμ¬ 
βανομένων των τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών» 
(\Α/Α3/ΒΕΑΝ): Ευρυζωνικά συστήματα ραδιοεπικοινωνιών 
που παρέχουν τη δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης 
για δημόσιες και ιδιωτικές εφαρμογές, ανεξάρτητα από 
την τοπολογία του υφιστάμενου δικτύου. 

«Χρήση σε εσωτερικούς χώρους»: Χρήση εντός κτιρί¬ 
ων, συμπεριλαμβανομένων χώρων που εξομοιώνονται με 
αυτά, όπως αεροσκάφη, όπου η θωράκιση παρέχει κατά 
κανόνα την απαραίτητη εξασθένιση για τη διευκόλυνση 
του μερισμού με άλλες υπηρεσίες. 

«Ισοδύναμη ισότροπα ακτινοβολούμενη ισχύς» (βίφ): 
Το γινόμενο της ισχύος που παρέχεται στην κεραία επί 
την απολαβή της σε δεδομένη κατεύθυνση σε σχέση 
προς ισοτροπική κεραία. 

«Ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς» (θφ): Το γινόμενο 
της ισχύος που παρέχεται στην κεραία επί την απο¬ 
λαβή της σε σχέση προς ένα δίπολο λ/2, σε δεδομένη 
κατεύθυνση. 

«Δισημειακή ραδιοζεύξη» (ροίηΐ-ίο-ροίηΐ Γαόίο ΙϊηΚ): Ρα¬ 
διοηλεκτρική ζεύξη μεταξύ δύο σταθμών της Σταθερής 
Υπηρεσίας. 

«Σημείο-Πολυσημειακή ραδιοζεύξη» (ροίηΙ-Ιο-πηυΙΐίροΙηΙ 
Γδόίο ΙίηΚ): Ραδιοηλεκτρική ζεύξη μεταξύ ενός κεντρικού 
Σταθμού και δύο ή περισσότερων τερματικών Σταθμών 
της Σταθερής Υπηρεσίας. 

«Ανωφελείς εκπομπές» (ερυιϊουε οπηιεείοπε): Εκπο¬ 
μπές σε μία ή περισσότερες συχνότητες που βρίσκονται 
εκτός του αναγκαίου εύρους ζώνης και των οποίων η 
στάθμη μπορεί να υποβιβαστεί χωρίς να επηρεάζεται 
η μεταβίβαση της αντίστοιχης πληροφορίας. 
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«Εξασθένιση γειτονικού καναλιού» (βάίαοοπΐ οάβηηοΙ 
αΙΙθηυαίίοη): Η εξασθένιση της φασματικής πυκνότητας 
ισχύος ως προς τη μέγιστη πυκνότητα ισχύος του σή¬ 
ματος εξόδου ενός πομπού σε φασματική απόσταση ίση 
με το εύρος του χρησιμοποιούμενου διαύλου. 

«Τηλεμετρία» (ΐβίβιτηβΐτγ): Η χρήση τηλεπικοινωνιών για 
την αυτόματη ένδειξη ή καταγραφή μετρήσεων η οποία 
γίνεται από απόσταση από το όργανο μετρήσεως. 

«Τηλεχειρισμός» (ΙβΙθοοπιπιεηό): Η χρήση τηλεπικοι¬ 
νωνιών για τη μετάδοση σημάτων με σκοπό τη θέση 
σε λειτουργία, την τροποποίηση ή τον τερματισμό από 
απόσταση των λειτουργιών μιας συσκευής. 

«Τηλεειδοποίηση» (ρερίηρ): Υπηρεσία μονόδρομης με¬ 
τάδοσης ενός απλού ηχητικού μηνύματος ειδοποίησης, 
ή ενός μηνύματος ειδοποίησης που περιλαμβάνει αλφα¬ 
ριθμητικούς χαρακτήρες προς έναν κινητό δέκτη. 

«Ραδιοσυχνική αναγνώριση» (Γ3άίο ΐΓορυθηογ 
ίόθπΐίίίοαίίοπ): Εφαρμογή που χρησιμοποιείται για τον 
εντοπισμό και την ταυτοποίηση αντικειμένων με χρήση 
ραδιοκυμάτων, αποτελούμενη από παθητικές συσκευές 
(ετικέτες, Ιαρε) που είναι τοποθετημένες στα εν λόγω 
αντικείμενα και πομποδέκτες (αναγνώστες, ΓοαάθΓε) που 
ενεργοποιούν τις ετικέτες και λαμβάνουν τα δεδομένα 
που περιέχουν αυτές. 

«Μεταφερόμενοι σταθμοί συλλογής ειδήσεων» 
(θΙθοίΓοηίο ηβννε ραΐίΐθπηρ είβΐίοηε): Σταθμοί συλλογής 
οπτικού (νίάοο) ή /και ακουστικού (βυάίο) υλικού οι οποίοι 
δεν κάνουν χρήση καταγραφής σε φίλμ ή μαγνητικά 
μέσα αλλά χρησιμοποιούν μικρές, συνήθως φορητές, 
ηλεκτρονικές κάμερες ή /και μικρόφωνα. Η μεταφορά 
του οπτικοακουστικού υλικού προς το σημείο παραγω¬ 
γής του προγράμματος γίνεται με χρήση ασυρμάτων 
ζεύξεων. 

«Ιδιωτικές κινητές ραδιοεπικοινωνίες» (ρπναίο πιοόίΐβ 
Γ3άίο): Τμήμα της Κινητής Υπηρεσίας Ξηράς όπου οι 
παρεχόμενες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αφορούν 
σε μία κλειστή ομάδα χρηστών. 

«Μονόδρομη λειτουργία» (είπιρίοχ οροΓ3ΐίοη): Μέθοδος 
λειτουργίας κατά την οποία η μετάδοση της πληροφο¬ 
ρίας είναι δυνατή εναλλακτικά στις δύο κατευθύνσεις 
της τηλεπικοινωνιακής οδού μέσω π.χ. ενός χειροκίνη¬ 
του συστήματος. 

«Αμφίδρομη λειτουργία» (άυρίοχ ορθΓβϋοη): Μέθοδος 
λειτουργίας κατά την οποία η μετάδοση της πληροφο¬ 
ρίας είναι δυνατή ταυτόχρονα και στις δύο κατευθύν¬ 
σεις της τηλεπικοινωνιακής οδού. 

«Διαπόσταση αμφίδρομης λειτουργίας (ή διαπόσταση 
αμφίδρομου διαύλου)» (άυρίοχ εραοίηρ): Η απόσταση 
στη συχνότητα μεταξύ του εμπροσθόδοτου (ίοη/ναιτΙ) 
και του ανάστροφου (ΓθνβΓεο) διαύλου ενός αμφίδρο¬ 
μου τηλεπικοινωνιακού καναλιού σε δεδομένο σχήμα 
διαυλοποίησης. 

2. Για τους υπόλοιπους όρους ισχύουν οι ορισμοί 
του Ν.3431/2006. Σε περίπτωση που κάποιος από τους 
όρους που χρησιμοποιούνται στο παρόντα Κανονισμό 
δεν αναφέρεται στον εν λόγω Νόμο, η αντίστοιχη λέξη 
ή φράση ερμηνεύεται σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονι¬ 
σμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ), τον Κα¬ 
ταστατικό Χάρτη και τη Σύμβαση της Διεθνούς Ένωσης 
Τηλεπικοινωνιών, όσα ορίζονται στο δευτερογενές δί¬ 
καιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν δεν υπάρχει εκεί, 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Διεθνή Κανονισμό 
Ραδιοεπικοινωνιών. 


Άρθρο 3 
Γενικές Αρχές 

1. Η χρήση μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων από εφαρμογές ή υπηρεσίες ραδιο¬ 
επικοινωνιών που αναφέρονται στο Παράρτημα Α του 
παρόντος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους εκεί 
αναφερόμενους τεχνικούς και διοικητικούς όρους. 

2. Για εφαρμογές ή υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών 
που κάνουν χρήση μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων 
ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων και δεν περιλαμβάνονται 
στο Παράρτημα Α του παρόντος, η ΕΕΤΤ δύναται να 
προσδιορίζει τους όρους χρήσης αυτών με επιπλέον 
Αποφάσεις της. 

3. Ο ορισμός μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων για την ανάπτυξη των εφαρμογών ή 
των υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνιών που αναφέρονται 
στο Παράρτημα Α του παρόντος, δεν συνεπάγεται απα¬ 
ραίτητα και διαθεσιμότητα ελεύθερων διαύλων στις 
συγκεκριμένες ζώνες. Ως εκ τούτου συνιστάται, οι ενδια¬ 
φερόμενοι να μην προμηθεύονται ραδιοεξοπλισμό χωρίς 
προηγουμένως να τους έχει χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης 
των αντίστοιχων ραδιοσυχνοτήτων από την ΕΕΤΤ. 

4. Οι αναφορές στη στήλη «Πρότυπα» είναι πληροφο¬ 
ριακές και δε συνιστούν υποχρεωτικές απαιτήσεις για 
τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού 
τερματικού εξοπλισμού στην αγορά, η οποία ρυθμίζεται 
από το π.δ. 44/2002. Για τις παραπομπές σε Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα χωρίς ένδειξη της χρονολογίας τους εφαρμό¬ 
ζεται είτε η τελευταία έκδοσή τους (περιλαμβανομένων 
των τροποποιήσεων ή αναθεωρήσεων), είτε κάθε προη¬ 
γούμενη έκδοσή τους με την προϋπόθεση τήρησης των 
αναφερομένων σ' αυτά κριτηρίων συμμόρφωσης. 

5. Σε περιπτώσεις διεθνούς διασύνδεσης, η ΕΕΤΤ δύ- 
ναται να εφαρμόζει σχήματα διαυλοποίησης διαφορε¬ 
τικά από αυτά που αναφέρονται στο Παράρτημα Β του 
παρόντος, τα οποία όμως είναι κατά προτίμηση σύμ¬ 
φωνα με τις σχετικές συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης 
Τηλεπικοινωνιών - Τομέας Ραδιοεπικοινωνιών (ΙΤΩ-Β) 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταχυδρομείων και Τη¬ 
λεπικοινωνιών (ΟΕΡΤ). 

6. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν με την επιφύλα¬ 
ξη του Αρθρου 23, παράγραφος 8 του ν.3431/2006. 

Άρθρο 4 

Κυρώσεις 

Σε περίπτωση παράβασης των όρων χρήσης των ραδι¬ 
οσυχνοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα, 
η ΕΕΤΤ επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέ- 
πονται στο άρθρο 63 του ν.3431/2006. 

Άρθρο 5 

Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις 

Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος 
του παρόντος και αφορούν σε εκχωρήσεις μεμονωμέ¬ 
νων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων που 
υπάγονται στον παρόντα Κανονισμό, εξακολουθούν να 
ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, σύμφωνα με 
τους όρους χρήσης που αναφέρονται στις αποφάσεις 
αυτές, με την επιφύλαξη του Αρθρου 23, παράγραφος 
8 του ν.3431/2006. 
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Παράρτημα Α 

Α.1. Συσκευές Μικρής Εμβέλειας 

Συσκευές μικρής εμβέλειας για τη χρήση των οποίων δεν απαιτείται ατομικό δικαίωμα χρήσης 
Δεν απαιτείται ατομικό δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τις συσκευές μικρής εμβέλειας που ακολουθούν 
στον παρακάτω πίνακα, εφόσον η χρήση γίνεται σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στις αντίστοιχες 
Διεπαφές - Τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως εκάστοτε ισχύουν. 


Τύπος Εξοπλισμού 

Ζώνες 

Ραδιοσυχνοτήτων 

Διεπαφές 

Πρότυπα Εξο¬ 
πλισμού (ΕΤ3Ι) 

Πρόσθετες 

Απαιτήσεις 

Μη καθορισμένες συσκευές 
μικρής εμβέλειας 

6765-6795 ΚΗζ 
13,553-13,567 ΜΗζ 

Απαίτηση διεπαφής 
ραδιοεξοπλισμού 101 



26,957-27,283ΜΗΖ 


ΕΝ 300 330 

ΕΒΘ ΘΕΘ (01)01 

ΕΒΘ ΒΕΘ 70-03 

40,660-40,700 ΜΗζ 

Απαίτηση διεπαφής ραδιο- 
εξοπλισμού 103 



138,2-138,45ΜΗζ 


ΕΝ 300 220 

ΕΒΘ ΒΕΘ 70-03 

433,050-434,790 ΜΗζ. 

Απαίτηση διεπαφής ραδιο- 
εξοπλισμού 104 



868,0-868,6 ΜΗζ 

868.7- 869,2 ΜΗζ 
869,4-869,65 ΜΗζ 

869.7- 870,0 ΜΗζ 

Απαίτηση διεπαφής ραδιο- 
εξοπλισμού 105 



2400-2483,5 ΜΗζ 

Απαίτηση διεπαφής ραδιο- 
εξοπλισμού 106 



5725-5875 ΜΗζ 

Απαίτηση διεπαφής ραδιο- 
εξοπλισμού 107 



24,0-24,25 ΘΗζ 
61,0-61,5 ΘΗζ 
122,25-123 ΘΗζ 
244-246 ΘΗζ 

Απαίτηση διεπαφής ραδιο- 
εξοπλισμού 108 



Συστήματα ασύρματης 
πρόσβασης συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των τοπικών δι¬ 
κτύων ραδιοεπικοινωνιών 
(\Λ/Α3/ΒΙΑΝ) 

2400-2483,5 ΜΗζ 

Απαίτηση διεπαφής ραδιο- 
εξοπλισμού 201 

ΕΝ 300 328 

ΕΒΘ/ϋΕΘ/( 01)07 

ΕΒΘ ΒΕΘ 70-03 

Συσκευές που χρησιμοποι¬ 
ούνται 

για συστήματα ασύρματης 
πρόσβασης συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των τοπικών δι¬ 
κτύων ραδιοεπικοινωνιών 
(\Λ/Α3/ΒΙΑΝ) 

5150-5250 ΜΗζ 
5250-5350 ΜΗζ 


ΕΝ 301 893 

Απόφαση της Επιτρο¬ 
πής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 2005/513/ΕΚ 
ΕΘΘ/ΘΕΘ/(04)08 

ΕΒΘ ΒΕΘ 70-03 

Η χρήση των συστημά¬ 
των αυτών περιορίζεται 
σε εσωτερικούς χώρους. 

5470-5725 ΜΗζ 


ΕΝ 301 893 

Απόφαση της Επιτρο¬ 
πής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 2005/513/ΕΚ 
ΕΘΘ/ΘΕΘ/(04)08 

ΕΒΘ ΒΕΘ 70-03 

Η χρήση των συστημά¬ 
των 

αυτών επιτρέπεται σε 
εσωτερικούς ή /και εξω¬ 
τερικούς χώρους. 

17,1-17,3 ΘΗζ 



ΕΒΘ ΒΕΘ 70-03 

Συσκευές μικρής εμβέλειας 
ανίχνευσης κίνησης και επι¬ 
φυλακής 

2400-2483,5 ΜΗζ 
9500-9975 ΜΗζ 
13,4-14,0 ΘΗζ 
24,05-24,25 ΘΗζ 

Απαίτηση διεπαφής ραδιο- 
εξοπλισμού 202 



9200-9500 ΜΗζ 
10,5-10,6 ΘΗζ 


ΕΝ 300 440 

ΕΒΘ ΒΕΘ 70-03 

Συσκευές μικρής εμβέλειας 
συναγερμών 

868,60-868,70 ΜΗζ 
869,25-869,30 ΜΗζ 
869,65-869,70 ΜΗζ 

Απαίτηση διεπαφής ραδιο- 
εξοπλισμού 203 
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Τύπος Εξοπλισμού 

Ζώνες 

Ραδιοσυχνοτήτων 

Διεπαφές 

Πρότυπα Εξο¬ 
πλισμού (ΕΤ3Ι) 

Πρόσθετες 

Απαιτήσεις 

Συστήματα συναγερμού 
κοινωνικού χαρακτήρα 

869,20-869,25 ΜΗζ 

Απαίτηση διεπαφής ραδιο- 
εξοπλισμού 203 



Συσκευές μικρής εμβέλειας 
τηλεχειρισμού μοντέλων 

26,995 ΜΗζ 

27,045 ΜΗζ 

27,095 ΜΗζ 

27,145 ΜΗζ 

27,195 ΜΗζ 

Απαίτηση διεπαφής 
ραδιοεξοπλισμού 2041 



40,665 ΜΗζ 

40,675 ΜΗζ 

40,685 ΜΗζ 

40,695 ΜΗζ 

Απαίτηση διεπαφής ραδιο- 
εξοπλισμού 2043 



Συσκευές μικρής εμβέλειας 
τηλεχειρισμού ιπτάμενων 
μοντέλων 

34,995-35,225 ΜΗζ 

Απαίτηση διεπαφής ραδιο- 
εξοπλισμού 2042 




9-59,750 ΜΗζ 
59,750-60,250 ΜΗζ 
60,250-70 ΜΗζ 

70-119 ΜΗζ 

119-135 ΜΗζ 

Απαίτηση διεπαφής ραδιο- 
εξοπλισμού 2051 



Συσκευές μικρής εμβέλει¬ 
ας εφαρμογών επαγωγικού 
βρόχου 

6765-6795 ΜΗζ 
13,553-13,567 ΜΗζ 

Απαίτηση διεπαφής ραδιο- 
εξοπλισμού 2052 


Η ζώνη 13,553-13,567 
ΜΗζ διατίθεται και για 
εφαρμογές ραδιοσυχνι- 
κής αναγνώρισης (ΒΡΙϋ 1 ) 
και ΕΑ3 2 σύμφωνα με 
την ΕΒΟ ΒΕΟ 70-03 


7400-8800 ΜΗζ 

Απαίτηση διεπαφής ραδιο- 
εξοπλισμού 2053 

ΕΝ 300 330 



148,5-1600 ΜΗζ 
3155-3400 ΜΗζ 

10,2-11 ΜΗζ 



ΕΒΟ ΒΕΟ 70-03 


26,957-27,283 Ι<Ηζ 

Απαίτηση διεπαφής ραδιο- 
εξοπλισμού 2054 




402-405 ΜΗζ 

Απαίτηση διεπαφής ραδιο- 
εξοπλισμού 2061 



Συσκευές μικρής εμβέλειας 
Ιατρικών Εμφυτευμάτων 

9-315 ΜΗζ 

Απαίτηση διεπαφής ραδιο- 
εξοπλισμού 2062 



315-600 ΜΗζ 


ΕΝ 300 330 

ΕΒΟ ΒΕΟ 70-03 


30-37,5 ΜΗζ 


ΕΝ 300 220 

ΕΒΟ ΒΕΟ 70-03 

Συσκευές που χρησιμοποι¬ 
ούνται για τον εντοπισμό 
θυμάτων χιονοστιβάδων 

457 ΜΗζ 


ΕΝ 300 718 

ΕΒΟ ΒΕΟ 70-03 


1 Β^άίο ίοίθηΐίίίοθΐίοη 3ρρΙίθ3ίίοηδ 

2 ΕΙθοΙγοπιο ΑγΙιοΙθ δϋΓνθίΙΙβηοθ 
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Τύπος Εξοπλισμού 

Ζώνες 

Ραδιοσυχνοτήτων 

Διεπαφές 

Πρότυπα Εξο¬ 
πλισμού (ΕΤ5Ι) 

Πρόσθετες 

Απαιτήσεις 


30,00 ΜΗζ, 30,50 ΜΗζ, 
31,00 ΜΗζ, 35,00 ΜΗζ, 
36,50 ΜΗζ, 36,70 ΜΗζ, 
37,00 ΜΗζ, 37,10 ΜΗζ και 
37,50 ΜΗζ 


ΕΝ 300 422 

ΕΒΟ ΒΕΟ 70-03 
Μέγιστη ενεργός ακτι¬ 
νοβολούμενη ισχύς (θγρ) 
^ΙΟηπνν 


863-865 ΜΗζ 


ΕΝ 301 357 

ΕΒΟ ΒΕΟ 70-03 
Μέγιστη ενεργός ακτι¬ 
νοβολούμενη ισχύς (θγρ) 
^ΙΟππνν 


1785-1800 ΜΗζ 


ΕΝ 301 840 

ΕΒΟ ΒΕΟ 70-03 
Μέγιστη ισοδύναμη ισο- 
τροπικά ακτινοβολούμε¬ 
νη ισχύς (θίιρ) <10ιτινν 

Ασύρματα μικρόφωνα 




ΕΒΟ ΒΕΟ 70-03 
Μέγιστη ενεργός ακτι¬ 
νοβολούμενη ισχύς (θγρ) 
^ΙΟηηνν 


174-216 ΜΗζ 

470-838 ΜΗζ 


ΕΝ 300 422 

Οι συσκευές αυτές θα 
λειτουργούν μετά από 
συντονισμό τους σε συ¬ 
χνότητες στο εσωτερι¬ 
κό του τηλεοπτικού κα¬ 
ναλιού ούτως ώστε να 
αποφεύγονται οι αμοι¬ 
βαίες παρεμβολές με¬ 
ταξύ τους και προς την 
τηλεοπτική λήψη και σε 
βάση μη παρεμβολής 
(υποσημείωση Ε21 ΕΚ- 
ΚΖΣ) 

Ασυρματικές ακουστικές 
εφαρμογές 

863-865 ΜΗζ 


ΕΝ 301 357 
ΕΝ 300 220 

ΕΒΟ ΒΕΟ (01)18 

ΕΒΟ ΒΕΟ 70-03 

1795-1800 ΜΗζ 


ΕΝ 301 357 

ΕΒΟ ΒΕΟ 70-03 

Συσκευές μικρής εμβέλει¬ 

2446-2454 ΜΗζ 


ΕΝ 300 440 

ΒΕΟ ΒΕΟ 70-03 

ας που 

χρησιμοποιούνται για 
εφαρμογές ραδιοσυχνικής 
αναγνώρισης (ΒΡΙϋ) 

865-868 ΜΗζ 


ΕΝ 302 208 

ΕΒΟ ΒΕΟ 70-03 

Συσκευές μικρής εμβέλει¬ 
ας αυτόματης αναγνώρι¬ 
σης οχήματος (Ανί) σιδηρο¬ 
δρόμων 

2446-2454 ΜΗζ 

Απαίτηση διεπαφής ραδιο- 
εξοπλισμού 210 



Ραντάρ μικρής εμβέλειας 
για αυτοκίνητα 

21,65-26,65 ΘΗζ 



Απόφαση της Επιτρο¬ 
πής των ΕΚ 2005/50/ΕΚ 
ΕΟΟ/ϋΕΟ/(04)10 
(μέχρι την 30 Π Ιουνίου 
2013) 

(υποσημείωση Ε53 ΕΚ- 
ΚΖΣ 3 ) 


3 Κάτω από τις προϋποθέσεις της Απόφασης της Επιτροπής των ΕΚ 2005/50/ΕΚ, της 17ης Ιανουάριου 2005 σχετικά με την εναρμόνιση 
ραδιοφάσματος στην περιοχή των 24 ΟΗζ για χρονικά περιορισμένη χρήση εξοπλισμού ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα στην 
Κοινότητα (Ε21), στη ζώνη συχνοτήτων 21,65-26,65 ΟΗζ επιτρέπεται χωρίς άδεια, αλλά χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία, μέχρι 
την 30η Ιουνίου 2013, η λειτουργία ραντάρ μικρής εμβέλειας εγκατεστημένων σε οχήματα, τα οποία είναι σύμφωνα με το Προεδρικό 
Διάταγμα 44/2002 και την Απόφαση ΕΟΟ/ϋΕΟ/(04)10. 

Η διατιθέμενη ζώνη είναι 24,15±2,5 <3Ηζ για το τμήμα υπερευρείας ζώνης του εξοπλισμού ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα, με μέγιστη 
μέση πυκνότητα ισχύος -41,3 άΒηη/ΜΗζ ενεργού ισοτροπικά ακτινοβολούμενης ισχύος (θίιρ) και πυκνό τητα ισχύος κορυφής 0 άΒηπ/50 ΜΗζ βίιρ, 
εξαιρούμενων των συχνοτήτων 22 ΟΗζ όπου η μέγιστη μέση πυκνότητα ισχύος πρέπει να περιορίζεται στα -61,3 άΒπι/ΜΗζ θίφ. 

Το ραδιοφάσμα της περιοχής των 24,05-24,25 ΟΗζ καθορίζεται για το στενοζωνικό τρόπο/συνιστώσα εκπομπής, που δύναται να αποτελείται 
από αδιαμόρφωτο φορέα, με μέγιστη ισχύ κορυφής 20 άΒπι βίιρ. 

Εκπομπές εντός της ζώνης των 23,6-24 ΟΗζ σε αριθμητικά 30ο ή περισσότερο πάνω από τον ορίζοντα περιορίζονται κατά τουλάχιστον 25 άΒ 
για εξοπλισμό ραντάρ μικρής εμβέλειας που έχει διατεθεί την αγορά πριν από το 2010 και έπειτα κατά τουλάχιστον 30 άΒ. 
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Τύπος Εξοπλισμού 

Ζώνες 

Ραδιοσυχνοτήτων 

Διεπαφές 

Πρότυπα Εξο¬ 
πλισμού (ΕΤ5Ι) 

Πρόσθετες 

Απαιτήσεις 

Ραντάρ μικρής εμβέλειας 
για αυτοκίνητα 

77-81 ΘΗζ (περιοχή των 79 
ΘΗζ) 



Απόφαση της Επιτρο¬ 
πής των ΕΚ 2004/545/ΕΚ 

Η μεγίστη μέση πυκνό¬ 
τητα ισχύος ορίζεται 
σε ισοδύναμη ισότροπα 
ακτινοβολούμενη ισχύ 
(βίφ.) - 3όΒιτι/ΜΗζ, με 
όριο αιχμής τα 55 άΒηη 
βίφ. Η μεγίστη μέση πυ¬ 
κνότητα ισχύος εκτός 
οχήματος λόγω λει¬ 
τουργίας ενός ραντάρ 
μικρής εμβέλειας δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 
- 9 ύΒιτι/ΜΗζ βίφ. 
(υποσημείωση Ε54 ΕΚ- 
ΚΖΣ) 


Συσκευές μικρής εμβέλειας για τη χρήση των οποίων απαιτείται ατομικό δικαίωμα χρήσης 


Τύπος 

Εξοπλισμού 

Ζώνες 

Ραδιοσυχνοτήτων 

Διεπαφές 

Πρότυπα Εξοπλισμού 
(ΕΤ3Ι) 

Πρόσθετες Απαιτήσεις 

Τηλεματική συστήματα 
οδικών μεταφορών και 
οδικής κυκλοφορίας 

5795-5815 ΜΗζ 


ΕΝ 300 674 

Ε3 200 674 

ΕΘΘ ϋΕΘ (02)01 

ΕΒΘ ΒΕΘ 70-03 

63-64 ΘΗζ 



ΕΘΘ ϋΕΘ (02)01 

ΕΒΘ ΒΕΘ 70-03 

76-77 ΘΗζ 


ΕΝ 301 091 

ΕΘΘ ϋΕΘ (02)01 

ΕΒΘ ΒΕΘ 70-03 





ΕΒΘ ΒΕΘ 70-03 

Μέγιστη ενεργός ακτινοβολού¬ 
μενη ισχύς (θφ) >1 0 γπ\Λ/ 

Ασύρματα μικρόφωνα 

174-216 ΜΗζ 
470-838 ΜΗζ 


ΕΝ 300 422 

ΕΝ 300 454 

Οι συσκευές αυτές θα λει¬ 
τουργούν μετά από συντο¬ 
νισμό τους σε συχνότητες 
στο εσωτερικό του τηλεοπτι¬ 
κού καναλιού ούτως ώστε να 
αποφεύγονται οι αμοιβαίες 
παρεμβολές μεταξύ τους και 
προς την τηλεοπτική λήψη και 
σε βάση μη παρεμβολής (υπο¬ 
σημείωση Ε21 ΕΚΚΖΣ) 


Α.2. Σταθερή Υπηρεσία - Δισημειακές Ραδιοζεύξεις (Ζώνες Συχνοτήτων > 1 ΘΗζ) 


Ζώνη Συχνο¬ 
τήτων 
(ΜΗζ) 

Χρήσεις 

Εύρος 

Διαύλου 

(ΜΗζ) 

Ελάχιστη 

Χωρητι¬ 

κότητα 

Διαύλου 

(Μύρε) 

Πλάνο Συχνο¬ 
τήτων 

Δικαίωμα 

Χρήσης 

Πρότυπα 

Εξοπλι¬ 

σμού 

(ΕΤ3Ι) 

Πρόσθετες 

Απαιτήσεις 

1700-1710 

και 

1785-1800 

Δισημειακές 
Ραδιοζεύξεις 
για μεταφο¬ 
ρά ραδιοφω¬ 
νικού προ¬ 
γράμματος 

0,05 

- 

Σχέδιο Διαυλο- 
ποίησης 
Παράρτημα Β.4 

Απαιτεί¬ 

ται 

ΕΝ 300 

454 

Απαίτηση διε- 
παφής ραδιοε- 
ξοπλισμού 304 

0,075 

- 

0,1 

- 

0,15 

- 

0,2 

- 
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Ζώνη Συχνο¬ 
τήτων 
(ΜΗζ) 

Χρήσεις 

Εύρος 

Διαύλου 

(ΜΗζ) 

Ελάχιστη 

Χωρητι¬ 

κότητα 

Διαύλου 

(Μύρε) 

Πλάνο Συχνο¬ 
τήτων 

Δικαίωμα 

Χρήσης 

Πρότυπα 

Εξοπλι¬ 

σμού 

(ΕΤ3Ι) 

Πρόσθετες 

Απαιτήσεις 



1,75 

1,4 




Η ζώνη συχνο¬ 



3,5 

2,8 




τήτων 

2025-2110 ζευ¬ 
γάρι με 
2200-2290 

Ψηφιακές 

7 

9 

Σχέδιο Διαυλο- 
ποίησης 
Παράρτημα Β.5 



2087,5-2108,5 
ΜΗζ ζευγάρι 
με την 2262,5- 
2283,5 ΜΗζ 
χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά 
από τις Ε.Δ. 

Δισημειακές 

Ραδιοζεύ- 

ξεις 

14 

18 

Απαιτεί¬ 

ται 

ΕΝ 300 

633 


Ψηφιακές 

5 

- 






Δισημειακές 

10 

- 






Ραδιοζεύξεις 
για μεταφο¬ 
ρά τηλεο¬ 
πτικού προ¬ 
γράμματος 

20 

- 


Απαιτεί¬ 

ται 

ΕΝ 302 

064 


2300-2400 

Αναλογικές 
Δισημειακές 
Ραδιοζεύξεις 
για μεταφο¬ 
ρά τηλεο¬ 
πτικού προ¬ 
γράμματος 

28 

- 

Σχέδιο Διαυλο- 
ποίησης 
Παράρτημα Β.6 

Απαιτεί¬ 

ται 

- 

Τεχνικά Χαρα¬ 
κτηριστικά 
Εύρος Ζώνης: 

28 ΜΗζ, 
Μαχ. θίφ: Πα¬ 
ράρτημα 
Β.24, 

Διάγραμμα 
Ακτινοβολίας 
Κεραιών: ΙΤυ- 
Β Ρ.699, 
Ανωφελείς 
Εκπομπές < - 
70 άΒο, 
Εξασθένιση 

Γ ειτονικού 
Διαύλου > 

60 άΒ 


Ψηφιακές 

Δισημειακές 

Ραδιοζεύ- 

ξεις 

29 

34 


Απαιτεί¬ 

ται 

ΕΝ 301 216 
ΕΝ 300 

234 

ΕΝ 301 217 


3800-4200 

Αναλογικές 
Δισημειακές 
Ραδιοζεύξεις 
για μεταφο¬ 
ρά τηλεο¬ 
πτικού προ¬ 
γράμματος 

29 

- 

Σχέδιο Διαυλο- 
ποίησης 
Παράρτημα Β.7 

Απαιτεί¬ 

ται 

- 

Τεχνικά Χαρα¬ 
κτηριστικά 
Εύρος Ζώνης: 

28 ΜΗζ, 
Μαχ. βίτρ: Πα¬ 
ράρτημα 
Β.24, 

Διάγραμμα 
Ακτινοβολίας 
Κεραιών: ΙΤυ- 
Β Ρ.699, 
Ανωφελείς 
Εκπομπές < - 
70 άΒο, 
Εξασθένιση 

Γ ειτονικού 
Διαύλου > 

60 άΒ 
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Ζώνη Συχνο¬ 
τήτων 
(ΜΗζ) 


5925-6425 


6425-7110 


Χρήσεις 


Ψηφιακές 

Δισημειακές 

Ραδιοζεύ- 

ξεις 


Αναλογικές 
Δισημειακές 
Ραδιοζεύξεις 
για μεταφο¬ 
ρά τηλεο¬ 
πτικού προ¬ 
γράμματος 


Ψηφιακές 

Δισημειακές 

Ραδιοζεύ- 

ξεις 


Αναλογικές 
Δισημειακές 
Ραδιοζεύξεις 
για μεταφο¬ 
ρά τηλεο¬ 
πτικού προ¬ 
γράμματος 


Εύρος 

Διαύλου 

(ΜΗζ) 


Ελάχιστη 

Χωρητι¬ 

κότητα 

Διαύλου 

(Μόρε) 


Πλάνο Συχνο¬ 
τήτων 


Δικαίωμα 

Χρήσης 


Πρότυπα 

Εξοπλι¬ 

σμού 

(ΕΤ3Ι) 

ΕΝ 301 216 
ΕΝ 300 
234 

ΕΝ 301 127 


Σχέδιο Διαυλο- 
ποίησης 
Παράρτημα Β.8 


Απαιτεί- 


Σχέδιο Διαυλο- 
ποίησης 
Παράρτημα Β.9 


Απαιτεί- 


Πρόσθετες 

Απαιτήσεις 


Τεχνικά Χαρα¬ 
κτηριστικά 
Εύρος Ζώνης: 

28 ΜΗζ, 
Μαχ. Θίιρ: Πα¬ 
ράρτημα 
Β.24, 

Διάγραμμα 
Ακτινοβολίας 
Κεραιών: ΙΤυ- 
Β Ρ.699, 
Ανωφελείς 
Εκπομπές <- 
70 άΒο, 
Εξασθένιση 
Γ ειτονικού 
Διαύλου > 
60 άΒ 


ΕΝ 301 461 
ΕΝ 301 669 
ΕΝ 301 277 


Τεχνικά Χαρα¬ 
κτηριστικά 
Εύρος Ζώνης: 

28 ΜΗζ, 
Μαχ. θίιρ: Πα¬ 
ράρτημα 
Β.24, 

Διάγραμμα 
Ακτινοβολίας 
Κεραιών: ΙΤίΙ- 
Β Ρ.699, 
Ανωφελείς 
Εκπομπές <- 
70 άΒο, 
Εξασθένιση 
Γ ειτονικού 
Διαύλου > 
60 άΒ 
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Ζώνη Συχνο¬ 
τήτων 
(ΜΗζ) 

Χρήσεις 

Εύρος 

Διαύλου 

(ΜΗζ) 

Ελάχιστη 

Χωρητι¬ 

κότητα 

Διαύλου 

(Μύρε) 

Πλάνο Συχνο¬ 
τήτων 

Δικαίωμα 

Χρήσης 

Πρότυπα 

Εξοπλι¬ 

σμού 

(ΕΤ3Ι) 

Πρόσθετες 

Απαιτήσεις 

7125-7425 

Αναλογικές 

Δισημειακές 

Ραδιοζεύ- 

ξεις 

7 


Σχέδιο Διαυλο- 
ποίησης 
Παράρτημα 
Β.10 

Απαιτεί¬ 

ται 



Αναλογικές 
Δισημειακές 
Ραδιοζεύξεις 
για μεταφο¬ 
ρά τηλεο¬ 
πτικού προ¬ 
γράμματος 

28 

- 


Τεχνικά Χαρα¬ 
κτηριστικά 
Εύρος Ζώνης: 

28 ΜΗζ, 

Μαχ. θίιρ: Πα¬ 
ράρτημα 
Β.24, 

Διάγραμμα 
Ακτινοβολίας 
Κεραιών: ΙΤυ- 
Β Ρ.699, 
Ανωφελείς 
Εκπομπές < - 
70 άΒο, 
Εξασθένιση 

Γ ειτονικού 
Διαύλου > 

60 άΒ 

7425-7725 

Ψηφιακές 

Δισημειακές 

Ραδιοζεύ- 

ξεις 

7 

8 

Σχέδιο Διαυλο- 
ποίησης 
Παράρτημα Β.11 

Απαιτεί¬ 

ται 

ΕΝ 301 216 

ΕΝ 300 

234 

ΕΝ 301 127 


14 

2x8 

28 

34 

7725-8275 

Ψηφιακές 

Δισημειακές 

Ραδιοζεύ- 

ξεις 

29,65 

34 

Σχέδιο Διαυλο- 
ποίησης 
Παράρτημα 

Β.12 

Απαιτεί¬ 

ται 

ΕΝ 301 216 

ΕΝ 300 

234 

ΕΝ 301 127 


Αναλογικές 
Δισημειακές 
Ραδιοζεύξεις 
για μεταφο¬ 
ρά τηλεο¬ 
πτικού προ¬ 
γράμματος 

29,65 

- 

- 

Τεχνικά Χαρα¬ 
κτηριστικά 
Εύρος Ζώνης: 

28 ΜΗζ, 

Μαχ. βίιρ: Πα¬ 
ράρτημα 
Β.24, 

Διάγραμμα 
Ακτινοβολίας 
Κεραιών: ΙΤυ- 
Β Ρ.699, 
Ανωφελείς 
Εκπομπές < - 
70 άΒο, 
Εξασθένιση 

Γ ειτονικού 
Διαύλου > 

60 άΒ 

8275-8500 

Ψηφιακές 

Δισημειακές 

Ραδιοζεύ- 

ξεις 

7 

8 

Σχέδιο Διαυλο- 
ποίησης 
Παράρτημα 

Β.13 

Απαιτεί¬ 

ται 

ΕΝ 301 216 


14 

2x8 
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Ζώνη Συχνο¬ 
τήτων 
(ΜΗζ) 


10000-10680 


10700-11700 


12750-13250 


14500-15350 


Χρήσεις 


Αναλογικές 
Δισημειακές 
Ραδιοζεύξεις 
για μεταφο¬ 
ρά τηλεο¬ 
πτικού προ¬ 
γράμματος 


Ψηφιακές 
Δισημειακές 
Ραδιοζεύξεις 
για μεταφο¬ 
ρά τηλεο¬ 
πτικού προ¬ 
γράμματος 


Εύρος 

Διαύλου 

(ΜΗζ) 


Ελάχιστη 

Χωρητι¬ 

κότητα 

Διαύλου 

(Μόρε) 


Πλάνο Συχνο¬ 
τήτων 


Δικαίωμα 

Χρήσης 


Σχέδιο Διαυλο- 
ποίησης 
Παράρτημα 
Β.14 


Απαιτεί- 


Πρότυπα 

Εξοπλι¬ 

σμού 

(ΕΤ8Ι) 


ΕΝ 302 
064 


Ψηφιακές 

Δισημειακές 

Ραδιοζεύ- 

ξεις 

40 

155 

Σχέδιο Διαυλο- 
ποίησης 
Παράρτημα 

Β.15 

Απαιτεί¬ 

ται 

ΕΝ 301 461 
ΕΝ 301 669 
ΕΝ 301 277 


1,75 

2 



ΕΝ 301 128 


3,5 

2x2 

Σχέδιο Διαυλο- 


ΕΝ 300 

Ψηφιακές 

Αιγτπι ιριπκρο 

7 

8 

ποίησης 

Δττπιτρ ι - 

639 

ρν ηηπ 

ΔΛΐυι ιι-ΐοίναΐνο'*, 

Ραδιοζεύ- 

14 

2x8 

Παράγραφος 

ΑΛΙ 1\_Η 1 01 

ται 

ον ουυ 

786 

ξεις 

28 

34 

Παράρτημα 

Β.16 


ΕΝ 300 
234 

ΕΝ 301 127 


3,5 

2x2 



ΕΝ 301 128 


7 

8 



ΕΝ 300 

ΐυΓΙίΓ»Ι Π ΚΡΠ 

14 

2x8 

ΥνρΚιη Λιηιιλη- 


639 

ΡΝ ΊΓ)0 

Δισημειακές 

28 

34 

ΔΛίψΐυ/νυ 

ποίησης 

Απαιτεί¬ 

ον ουυ 

786 

Ραδιοζεύ- 

ξεις 

56 

2x155 

Παράρτημα 

Β.17 

ται 

ΕΝ 300 
234 

ΕΝ 301 127 
ΕΝ 302 
062 


Πρόσθετες 

Απαιτήσεις 


Τεχνικά Χαρα¬ 
κτηριστικά 
Εύρος Ζώνης: 

28 ΜΗζ, 
Μαχ. θίιρ: Πα¬ 
ράρτημα 
Β.24, 

Διάγραμμα 
Ακτινοβολίας 
Κεραιών: ΙΤυ- 
Β Ρ.699, 
Ανωφελείς 
Εκπομπές <- 
70 άΒο, 
Εξασθένιση 
Γ ειτονικού 
Διαύλου > 
60 άΒ 

Στη ζώνη συ¬ 
χνοτήτων 
10600-10680 
ΜΗζ, πιεχ βίιρ: 

40 άΒ\Α/ και 
πΐ3χ ισχύς τρο¬ 
φοδοσίας κε¬ 
ραίας: 
-3άΒ\Α/ 

Στη ζώνη συ¬ 
χνοτήτων 
10600-10680 
ΜΗζ, γτί 3 χ βΐτρ: 

40 άΒ\Α/ και 
πηβχ ισχύς τρο¬ 
φοδοσίας κε¬ 
ραίας: 
-3άΒ\Λ/ 
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Ζώνη Συχνο¬ 
τήτων 
(ΜΗζ) 

Χρήσεις 

Εύρος 

Διαύλου 

(ΜΗζ) 

Ελάχιστη 

Χωρητι¬ 

κότητα 

Διαύλου 

(Μβρε) 

Πλάνο Συχνο¬ 
τήτων 

Δικαίωμα 

Χρήσης 

Πρότυπα 

Εξοπλι¬ 

σμού 

(ΕΤ3Ι) 

Πρόσθετες 

Απαιτήσεις 

17700-19700 

Ψηφιακές 

Δισημειακές 

Ραδιοζεύ- 

ξεις 

1,75 

2 

Σχέδιο Διαυλο- 
ποίησης 
Παράρτημα 

Β.18 

Απαιτεί¬ 

ται 

ΕΝ 301 128 
ΕΝ 301 787 
ΕΝ 300 

639 

ΕΝ 300 

786 

ΕΝ 300 
430 

ΕΝ 302 

062 


3,5 

2x2 

7 

8 

13,75 

2x8 

27,5 

34 

55 

140/155 

22000-23600 

Ψηφιακές 

Δισημειακές 

Ραδιοζεύ- 

ξεις 

3,5 

2 

Σχέδιο Διαυλο- 
ποίησης 
Παράρτημα 

Β.19 

Απαιτεί¬ 

ται 

ΕΝ 300 198 
ΕΝ 302 

062 


7 

8 

14 

2x8 

28 

34 

56 

51 

37000-39500 

Ψηφιακές 

Δισημειακές 

Ραδιοζεύ- 

ξεις 

3,5 

2 

Σχέδιο Διαυλο- 
ποίησης 
Παράρτημα 

Β.21 

Απαιτεί¬ 

ται 

ΕΝ 300 197 
ΕΝ 302 

062 

Μέγιστη ισοδύ¬ 
ναμη ισοτρο- 
πικά ακτινοβο¬ 
λούμενη ισχύς 
(θίιρ) 50 ΡΒνν 

7 

8 

14 

2x8 

28 

34 

56 

51 

55780-57000 

Ψηφιακές 

Δισημειακές 

Ραδιοζεύ- 

ξεις 

3,5 

2 

Σχέδιο Διαυλο- 
ποίησης 
Παράρτημα 
Β.22 

Απαιτεί¬ 

ται 

ΕΝ 300 
407 

Μέγιστη πυ¬ 
κνότητα ισχύ¬ 
ος στην έξο¬ 
δο του πομπού 
-26άΒ\Α//ΜΗζ 
(ζώνη 55,78- 
56,26 ΘΗζ) 

7 

2 

14 

8 

28 

2x8 

56 

34 

57000-59000 

Ψηφιακές 

Δισημειακές 

Ραδιοζεύ- 

ξεις 

50 

- 

Σχέδιο 

Διαυλοποίησης 

Παράρτημα 

Β.23 

Δεν 

Απαιτεί¬ 

ται 

ΕΝ 300 
408 

Μέγιστη ισοδύ¬ 
ναμη ισοτρο- 
πικά ακτινοβο¬ 
λούμενη ισχύς 
(θίιρ)15 όΒ\Α/ 

100 

- 


Α.3. Σταθερή Υπηρεσία - Δισημειακές Ραδιοζεύξεις (ΥΗΡ/ΙΙΗΡ) 


Ζώνη 

Συχνοτήτων 

ίΜΗζΙ 

Χρήσεις 

Εύρος Διαύλου 
(ΚΗζ) 

Πλάνο Συχνοτήτων 

Δικαίωμα 

Χρήσης 

Πρόσθετες 

Απαιτήσεις 

75,2-77,2 
ζευγάρι με 
85,5-87,5 

Δισημειακές Ραδι- 
οζεύξεις 

25 

Σχέδιο Διαυλοποί- 
ησης 

Παράρτημα Β.1 

Απαιτείται 

Μόνο εκτός αστικών 
περιοχών για τις ανά¬ 
γκες της καθολικής 
υπηρεσίας. 

147-149,9 
ζευγάρι με 
151,6-154,5 

Δισημειακές Ραδι- 
οζεύξεις 

25 

Σχέδιο Διαυλοποί- 
ησης 

Παράρτημα Β.2 

Απαιτείται 

Μόνο εκτός αστικών 
περιοχών για τις ανά¬ 
γκες της καθολικής 
υπηρεσίας. 

147-149,9 

Δισημειακές Ραδι- 
οζεύξεις για εφαρ¬ 
μογές Τηλεμετρί¬ 
ας / Τηλεχειρισμού 

12,5 

Πρώτος δίαυλος: 

147,0125 ΜΗζ 
Τελευταίος δίαυ¬ 
λος: 149.8875 ΜΗζ 

Απαιτείται 


25 

Πρώτος δίαυλος: 

147,025 ΜΗζ 
Τελευταίος δίαυ¬ 
λος: 149.875 ΜΗζ 

420-430 
ζευγάρι με 
440-450 

Δισημειακές Ραδι- 
οζεύξεις 

25 

Σχέδιο Διαυλοποί- 
ησης 

Παράρτημα Β.1 

Απαιτείται 

Μόνο εκτός αστικών 
περιοχών για τις ανά¬ 
γκες της καθολικής 
υπηρεσίας. 

150 
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Ζώνη 

Συχνοτήτων 

(ΜΗζ) 

Χρήσεις 

Εύρος Διαύλου 
(ΜΗζ) 

Πλάνο Συχνοτήτων 

Δικαίωμα 

Χρήσης 

Πρόσθετες 

Απαιτήσεις 

440-450 

Δισημειακές Ραδι- 
οζεύξεις για εφαρ¬ 
μογές Τηλεμετρί¬ 
ας / Τηλεχειρισμού 

12,5 

Πρώτος δίαυλος: 

440,0125 ΜΗζ 
Τελευταίος δίαυ¬ 
λοί 449.9875 ΜΗζ 

Απαιτείται 

Δε χορηγούνται 
δικαιώματα χρήσης 
στη 

ζώνη συχνοτήτων 
446,000-446,200 ΜΗζ. 

25 

Πρώτος δίαυλος: 

440,025 ΜΗζ 
Τελευταίος δίαυ¬ 
λοί 449.975 ΜΗζ 


Α.4. Σταθερή Υπηρεσία - Σημείο-Πολυσημειακές Ραδιοζεύξεις 


Ζώνη Συχνοτή¬ 
των 

(ΜΗζ) 

Χρήσεις 

Εύρος Δι¬ 
αύλου 
(ΜΗζΙ 

Πλάνο Συ¬ 
χνοτήτων 

Δικαίωμα 

Χρήσης 

Πρότυπα 

Εξοπλισμού 

(ΕΤ8Ι) 

Πρόσθετες Απαιτή¬ 
σεις 

1437.5- 1465,5 
ζευγάρι με 

1486.5- 1514,5 

Σημείο-Πολυση- 
μειακές Ραδιο- 
ζεύξεις (Συνδρο¬ 
μητικά Αγροτικά 
ΡαδιοΔίκτυπ) 

3,5 

8 αμφίδρο- 
μοι δίαυλοι 

Απαιτείται 

ΕΝ 302 326 


2520-2670 

Σημείο-Πολυση- 
μειακές Ραδιο- 
ζεύξεις (Συνδρο¬ 
μητικά Αγροτικά 
ΡαδιοΔίκτυα) 

3,5 

16 αμφίδρο- 
μοι δίαυλοι 

Απαιτείται 

ΕΝ 302 326 

Σύμφωνα με την 
Απόφαση ΕΟΟ/ϋΕΟ 
(05) 05, από την 
1/1/2008 η ζώνη θα 
διατεθεί για χρή¬ 
ση από τα συστήμα¬ 
τα ΙΜΤ-2000/ΘΜΤ3, 
γεγονός που μπο¬ 
ρεί να αλλάξει ανά¬ 
λογα με τις ανάγκες 
της αγοράς και το 
εθνικό σχέδιο αδειο- 
δότησης συνεκτιμώ- 
ντας τα ήδη απονε- 
μηθέντα δικαιώματα 
νοήσπο. 

3410-3438 
ζευγάρι με 
3510-3538 

Σημείο-Πολυση- 
μειακές Ραδιο- 
ζεύξεις 

- 

- 

Απαιτείται 

ΕΝ 302 326 

Χορήγηση Δικαιω¬ 
μάτων υπό συνθήκες 
περιορισμού. Σχέδιο 
Διαύλων σύμφωνα με 
τη Σύσταση ΟΕΡΤ/ 
ΕΡΟ/ΒΕΟ 14-03. 

3441,5-3455,5 ζευ¬ 
γάρι με 
3541,5-3555,5 

Σημείο-Πολυση- 
μειακές Ραδιο- 
ζεύξεις 

- 

- 

Απαιτείται 

ΕΝ 302 326 

Χορήγηση Δικαιω¬ 
μάτων υπό συνθήκες 
περιορισμού. Σχέδιο 
Διαύλων σύμφωνα με 
τη Σύσταση ΟΕΡΤ/ 
ΕΡΟ/ΒΕΟ 14-03. 

3459-3473 
ζευγάρι με 
3559-3573 

Σημείο-Πολυση- 
μειακές Ραδιο- 
ζεύξεις 

- 

- 

Απαιτείται 

ΕΝ 302 326 

Χορήγηση Δικαιω¬ 
μάτων υπό συνθήκες 
περιορισμού. Σχέδιο 
Διαύλων σύμφωνα με 
τη Σύσταση ΟΕΡΤ/ 
ΕΡΟ/ΒΕΟ 14-03. 

3476.5- 3497,5 
ζευγάρι με 

3576.5- 3597,5 

Σημείο-Πολυση- 
μειακές Ραδιο- 
ζεύξεις 

- 

- 

Απαιτείται 

ΕΝ 302 326 

Χορήγηση Δικαιω¬ 
μάτων υπό συνθήκες 
περιορισμού. Σχέδιο 
Διαύλων σύμφωνα με 
τη Σύσταση ΟΕΡΤ/ 
ΕΡΟ/ΒΕΟ 14-03. 

24549-24661 ζευ¬ 
γάρι με 
25557-25669 

Σημείο-Πολυση- 
μειακές Ραδιο- 
ζεύξεις 

- 

- 

Απαιτείται 

ΕΝ 302 326 

Χορήγηση Δικαιω¬ 
μάτων υπό συνθήκες 
περιορισμού. Σχέδιο 
Διαύλων σύμφωνα με 
τη Σύσταση ΟΕΡΤ/ 
_ΕΡΟ/ΒΕΟ 13-02._ 
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Ζώνη Συχνοτή¬ 
των 

ίΜΗζί 

Χρήσεις 

Εύρος Δι¬ 
αύλου 
ίΜΗζί 

Πλάνο Συ¬ 
χνοτήτων 

Δικαίωμα 

Χρήσης 

Πρότυπα 

Εξοπλισμού 

(ΕΤ8Ι) 

Πρόσθετες Απαιτή¬ 
σεις 

24717-24829 ζευ¬ 
γάρι με 
25725-25837 

Σημείο-Πολυση- 
μειακές Ραδιο- 
ζεύξεις 


- 

Απαιτείται 

ΕΝ 302 326 

Χορήγηση Δικαιω¬ 
μάτων υπό συνθήκες 
περιορισμού. Σχέδιο 
Διαύλων σύμφωνα με 
τη Σύσταση ΟΕΡΤ/ 
ΕΠΟ/ΠΕΟ 13-02. 

24885-24941 ζευ¬ 
γάρι με 
25893-25949 

Σημείο-Πολυση- 
μειακές Ραδιο- 
ζεύξεις 

- 

- 

Απαιτείται 

ΕΝ 302 326 

Χορήγηση Δικαιω¬ 
μάτων υπό συνθήκες 
περιορισμού. Σχέδιο 
Διαύλων σύμφωνα με 
τη Σύσταση ΟΕΡΤ/ 
ΕΠΟ/ΠΕΟ 13-02. 

24969-25025 ζευ¬ 
γάρι με 
25977-26033 

Σημείο-Πολυση- 
μειακές Ραδιο- 
ζεύξεις 

- 

- 

Απαιτείται 

ΕΝ 302 326 

Χορήγηση Δικαιω¬ 
μάτων υπό συνθήκες 
περιορισμού. Σχέδιο 
Διαύλων σύμφωνα με 
τη Σύσταση ΟΕΡΤ/ 
ΕΠΟ/ΠΕΟ 13-02. 

25053-25109 ζευ¬ 
γάρι με 
26061-26117 

Σημείο-Πολυση- 
μειακές Ραδιο- 
ζεύξεις 

- 

- 

Απαιτείται 

ΕΝ 302 326 

Χορήγηση Δικαιω¬ 
μάτων υπό συνθήκες 
περιορισμού. Σχέδιο 
Διαύλων σύμφωνα με 
τη Σύσταση ΟΕΡΤ/ 
_ΕΠΟ/ΠΕΟ 13-02._ 


Α.5. Σταθερή Δορυφορική Υπηρεσία 


Ζώνη Συχνοτή¬ 
των 
(ΜΗζ) 

Χρήσεις 

Δικαίωμα Χρήσης 

Πρότυπα 

Εξοπλισμού 

(ΕΤ3Ι) 

Πρόσθετες Απαιτήσεις 

3800-4200 (δ-Ε) 

Επίγειοι σταθμοί 

Απαιτείται 


Οι σταθμοί λειτουργούν υπό τον έλεγχο 
δορυφορικού δικτύου που υπάγεται σε κα¬ 
θεστώς Γενικής Άδειας. 

Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά θα πρέπει 
να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αντί¬ 
στοιχων παροχών δορυφορικών υπηρεσι¬ 
ών. 

3700-4200 (δ-Ε) 

Επίγειοι σταθμοί 
τοποθετημένοι σε 
πλοία, Ε3ν 4 

Δεν Απαιτείται 

ΕΝ 301 447 

Οι σταθμοί λειτουργούν υπό τον έλεγχο 
δορυφορικού δικτύου που υπάγεται σε κα¬ 
θεστώς Γ ενικής Άδειας. 

Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά θα πρέπει 
να είναι σύμφωνα με το Ψήφισμα 902. 

Δεν προστατεύονται από τις εκπομπές των 
σταθμών της σταθερής υπηρεσίας. 

5925-6700 (Ε-δ) 

Επίγειοι σταθμοί 

Απαιτείται 


Οι σταθμοί λειτουργούν υπό τον έλεγχο 
δορυφορικού δικτύου που υπάγεται σε κα¬ 
θεστώς Γ ενικής Άδειας. 

Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά θα πρέπει 
να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αντί¬ 
στοιχων παροχών δορυφορικών υπηρεσι¬ 
ών. 

Επίγειοι σταθμοί 
τοποθετημένοι σε 
πλοία, Ε3ν 
(5925-6425 ΜΗζ) 

Δεν Απαιτείται 

ΕΝ 301 447 

Μόνο για αποστάσεις > 300 Κιπ από την 
ακτογραμμή. 

Οι σταθμοί λειτουργούν υπό τον έλεγχο 
δορυφορικού δικτύου που υπάγεται σε κα¬ 
θεστώς Γ ενικής Άδειας. 

Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά θα πρέπει 
να είναι σύμφωνα με το Ψήφισμα 902. 
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ΕβγϊΙί δίΒΐϊοη οπ-βο&ιχΙ ΥθδδθΙδ 
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Ζώνη Συχνοτή¬ 
των 
(ΜΗζ) 

Χρήσεις 

Δικαίωμα Χρήσης 

Πρότυπα 

Εξοπλισμού 

(ΕΤ3Ι) 

Πρόσθετες Απαιτήσεις 


Επίγειοι σταθμοί 

Απαιτείται 


Οι σταθμοί λειτουργούν υπό τον έλεγχο 
δορυφορικού δικτύου που υπάγεται σε κα¬ 
θεστώς Γενικής Άδειας. 

Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά θα πρέπει 
να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αντί¬ 
στοιχων παροχών δορυφορικών υπηρεσι¬ 
ών. 


ν3ΑΤ 5 

Δεν Απαιτείται 

ΕΝ 301 428 

Μόνο για αποστάσεις > 500 πι από την 
εξωτερική περίφραξη αεροδρομίων και 
για συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστι¬ 
κά σταθμών: διάμετρο κεραίας ^ 3,8 πί, εκ- 
πεμπόμενη ισχύ ^ 2\Ν, θίτρ ^ 50 άΒ \Ν (ΕΟΟ/ 
ϋΕΟ/(03)04). 

Οι σταθμοί λειτουργούν υπό τον έλεγχο 
δορυφορικού δικτύου που υπάγεται σε κα¬ 
θεστώς Γ ενικής Άδειας. 

Η χρήση δεν προστατεύεται από παρεμβο¬ 
λές από άλλες υπηρεσίες που λειτουργούν 
στην ίδια ζώνη συχνοτήτων. 

10700-11700 (δ-Ε) 


Απαιτείται 


Οι σταθμοί λειτουργούν υπό τον έλεγχο 
δορυφορικού δικτύου που υπάγεται σε κα¬ 
θεστώς Γ ενικής Άδειας. 

Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά θα πρέπει 
να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αντί¬ 
στοιχων παροχών δορυφορικών υπηρεσι¬ 
ών. 

Η χρήση προστατεύεται από παρεμβο¬ 
λές από άλλες υπηρεσίες που λειτουργούν 
στην ίδια ζώνη συχνοτήτων. 



Δεν Απαιτείται 


Μόνο για συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηρι¬ 
στικά σταθμών: 

θίτρ ^ 34 άΒνν (ΕΟΟ/ϋΕΟ/(06)θ2). 

Οι σταθμοί λειτουργούν υπό τον έλεγχο 
δορυφορικού δικτύου που υπάγεται σε κα¬ 
θεστώς Γ ενικής Άδειας. 

Η χρήση δεν προστατεύεται από παρεμβο¬ 
λές από άλλες υπηρεσίες που λειτουργούν 
στην ίδια ζώνη συχνοτήτων. 


ΙΕ8Τ 6 

Απαιτείται 

ΕΝ 301 428 

Οι σταθμοί λειτουργούν υπό τον έλεγχο 
δορυφορικού δικτύου που υπάγεται σε κα¬ 
θεστώς Γ ενικής Άδειας. 

Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά θα πρέπει 
να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αντί¬ 
στοιχων παροχών δορυφορικών υπηρεσι¬ 
ών. 

Η χρήση προστατεύεται από παρεμβο¬ 
λές από άλλες υπηρεσίες που λειτουργούν 
στην ίδια ζώνη συχνοτήτων. 


Επίγειοι σταθμοί 
τοποθετημένοι σε 

Δεν Απαιτείται 

ΕΝ 302 340 

Οι σταθμοί λειτουργούν υπό τον έλεγχο 
δορυφορικού δικτύου που υπάγεται σε κα¬ 
θεστώς Γ ενικής Άδειας. 

Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά θα πρέπει 


πλοία, Ε3ν 



να είναι σύμφωνα με το Ψήφισμα 902. 

Δεν προστατεύονται από τις εκπομπές των 
σταθμών της σταθερής υπηρεσίας. 


5 νβΓν δΓΠβΙΙ ΑρθΓΐϋΓΘ ΤθΓΓΠίη3ΐ3 

6 ίονν βίφ δΒίβΙΙΪΙθ ΤΘΓΓΠΪΠ3Ι3 
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Ζώνη Συχνοτή¬ 
των 
(ΜΗζ) 

Χρήσεις 

Δικαίωμα Χρήσης 

Πρότυπα 

Εξοπλισμού 

(ΕΤ3Ι) 

Πρόσθετες Απαιτήσεις 

12500-12750 (δ-Ε) 

Επίγειοι σταθμοί 

Απαιτείται 


Οι σταθμοί λειτουργούν υπό τον έλεγχο 
δορυφορικού δικτύου που υπάγεται σε κα¬ 
θεστώς Γενικής Άδειας. 

Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά θα πρέπει 
να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αντί¬ 
στοιχων παροχών δορυφορικών υπηρεσι¬ 
ών. 

ν3ΑΤ 

Δεν Απαιτείται 

ΕΝ 301 428 

Μόνο για αποστάσεις > 500 πι από την 
εξωτερική περίφραξη αεροδρομίων και 
για συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστι¬ 
κά σταθμών: διάμετρο κεραίας 23,8 πι, εκ- 
πεμπόμενη ισχύ 2 2\Λ/, βίτρ 2 50 άΒ\Ν (ΕΠΟ/ 
ϋΕΟ/(00)05). 

Οι σταθμοί λειτουργούν υπό τον έλεγχο 
δορυφορικού δικτύου που υπάγεται σε κα¬ 
θεστώς Γ ενικής Άδειας. 

ΙΕ3Τ 

Δεν Απαιτείται 

ΕΝ 301 428 

Μόνο για συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηρι¬ 
στικά σταθμών: 

βίιρ 2 34 άΒ\Α/ (ΕΟΟ/ϋΕΟ/( 06) 02). 

Οι σταθμοί λειτουργούν υπό τον έλεγχο 
δορυφορικού δικτύου που υπάγεται σε κα¬ 
θεστώς Γ ενικής Άδειας. 

Επίγειοι σταθμοί 
τοποθετημένοι σε 
πλοία, Ε3ν 

Δεν Απαιτείται 

ΕΝ 302 340 

Οι σταθμοί λειτουργούν υπό τον έλεγχο 
δορυφορικού δικτύου που υπάγεται σε κα¬ 
θεστώς Γ ενικής Άδειας. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σταθμών 
θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το Ψήφι¬ 
σμα 902. 

13750-14000 (Ε-δ) 

Επίγειοι σταθμοί 

Απαιτείται 


Οι σταθμοί λειτουργούν υπό τον έλεγχο 
δορυφορικού δικτύου που υπάγεται σε κα¬ 
θεστώς Γ ενικής Άδειας. 

Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά θα πρέπει 
να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αντί¬ 
στοιχων παροχών δορυφορικών υπηρεσι¬ 
ών. 

3Ν0 7 / ΡΙγ Αννεγ 

ΕΝ 301 430 


7 


δΒΐβΙΙΐίθ Νθννδ ΘειΙΙιβπης 
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Ζώνη Συχνοτή¬ 
των 
(ΜΗζ) 

Χρήσεις 

Δικαίωμα Χρήσης 

Πρότυπα 

Εξοπλισμού 

(ΕΤ5Ι) 

Πρόσθετες Απαιτήσεις 


Επίγειοι σταθμοί 

Απαιτείται 


Οι σταθμοί λειτουργούν υπό τον έλεγχο 
δορυφορικού δικτύου που υπάγεται σε κα¬ 
θεστώς Γενικής Άδειας. 

Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά θα πρέπει 
να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αντί¬ 
στοιχων παροχών δορυφορικών υπηρεσι¬ 
ών. 


ν3ΑΤ 

Δεν Απαιτείται 

ΕΝ 301 428 

Μόνο για αποστάσεις > 500 πι από την 
εξωτερική περίφραξη αεροδρομίων και 
για συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστι¬ 
κά σταθμών: διάμετρο κεραίας 23,8 πι, εκ- 
πεμπόμενη ισχύ 2 2\Λ/, βίτρ 2 50 άΒ\Λ/ (ΕΟΟ/ 
ϋΕΟ/(03)04, ΕΒΟ/ΌΕΟ/(ΟΘ)05). 

Οι σταθμοί λειτουργούν υπό τον έλεγχο 
κάποιου δορυφορικού δικτύου που υπάγε¬ 
ται σε καθεστώς Γ ενικής Άδειας. 

14000-14500 (Ε-δ) 

ΕΕ3Τ 

(14000-14250 ΜΗζ) 

Δεν Απαιτείται 

ΕΝ 301 428 

Μόνο για συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηρι¬ 
στικά σταθμών: 

θίτρ 2 34 άΒνν (ΕΟΟ/ϋΕΟ/(06)θ2). 

Οι σταθμοί λειτουργούν υπό τον έλεγχο 
δορυφορικού δικτύου που υπάγεται σε κα¬ 
θεστώς Γ ενικής Άδειας. 


3ΝΘ / ΡΙγ Αννεγ 

Απαιτείται 

ΕΝ 301 430 

Οι σταθμοί λειτουργούν υπό τον έλεγχο 
δορυφορικού δικτύου που υπάγεται σε κα¬ 
θεστώς Γ ενικής Άδειας. 

Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά θα πρέπει 
να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αντί¬ 
στοιχων παροχών δορυφορικών υπηρεσι¬ 
ών. 


Επίγειοι σταθμοί 
τοποθετημένοι σε 
πλοία, Ε3ν 

Δεν Απαιτείται 

ΕΝ 302 340 

Δεν ισχύει κανένας περιορισμός απόστα¬ 
σης από την ακτογραμμή (υποσημείωση 
ΕΚΚΖΣ 5.506Β). 

Οι σταθμοί λειτουργούν υπό τον έλεγχο 
δορυφορικού δικτύου που υπάγεται σε κα¬ 
θεστώς Γ ενικής Άδειας. 

Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά θα πρέπει 
να είναι σύμφωνα με το Ψήφισμα 902. 

17300-18100 (Ε-δ) 

Επίγειοι σταθμοί 

Απαιτείται 


Οι σταθμοί λειτουργούν υπό τον έλεγχο 
δορυφορικού δικτύου που υπάγεται σε κα¬ 
θεστώς Γ ενικής Άδειας. 

Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά θα πρέπει 
να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αντί¬ 
στοιχων παροχών δορυφορικών υπηρεσι¬ 
ών. 

18100-18400 (Ε-δ) 

Επίγειοι σταθμοί 

Απαιτείται 


Οι σταθμοί λειτουργούν υπό τον έλεγχο 
δορυφορικού δικτύου που υπάγεται σε κα¬ 
θεστώς Γ ενικής Άδειας. 

Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά θα πρέπει 
να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αντί¬ 
στοιχων παροχών δορυφορικών υπηρεσι¬ 
ών. 
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Α.6. 3ΑΡ/3ΑΒ 8 - Ασύρματα Μικρόφωνα 


Ζώνη Συχνο¬ 
τήτων 
(ΜΗζ) 

Εύρος Διαύ¬ 
λου (ΚΗζ) 

Πλάνο Συχνο¬ 
τήτων 

Δικαίωμα Χρήσης 

Πρότυπα Εξο¬ 
πλισμού 
(ΕΤ5Ι) 

Πρόσθετες Απαιτήσεις 

174-216 

200 

- 

Δεν Απαιτείται 

ΕΝ 300 422 

ΕΒΟ ΒΕΟ 70-03 

Μεγίστη ενεργός ακτινοβολού¬ 
μενη ισχύς (θφ) ^ 10 ιτινν 

Απαιτείται 

ΕΝ 300 422 

ΕΝ 300 454 

ΕΒΟ ΒΕΟ 70-03 

Μεγίστη ενεργός ακτινοβολού¬ 
μενη ισχύς (θφ) > 10 ιτι\Α/ 

470-838 

200 

- 

Δεν Απαιτείται 

ΕΝ 300 422 

ΕΒΟ ΒΕΟ 70-03 

Μεγίστη ενεργός ακτινοβολού¬ 
μενη ισχύς (θφ) 2 10 ιτι\Λ/ 

Απαιτείται 

ΕΝ 300 422 

ΕΝ 300 454 

ΕΒΟ ΒΕΟ 70-03 

Μεγίστη ενεργός ακτινοβολού¬ 
μενη ισχύς (θφ) > 10 ιτι\Α/ 

863-865 

200 

- 

Δεν Απαιτείται 

ΕΝ 301 357 

ΕΒΟ ΒΕΟ 70-03 

Μεγίστη ενεργός ακτινοβολού¬ 
μενη ισχύς (θφ) 2 10 ιτι\Λ/ 

1785-1800 

200 

- 

Δεν Απαιτείται 

ΕΝ 301 840 

ΕΒΟ ΒΕΟ 70-03 

Μεγίστη ισοδύναμη ισοτροπικά 
ακτινοβολούμενη ισχύς (θίφ) 

< 10 ιτι \Λ/ 


Α.7. 3ΑΡ/3ΑΒ - Ασύρματες Κάμερες 


Ζώνη Συχνο¬ 
τήτων 
(ΜΗζ) 

Τύπος 

Εύρος Δι¬ 
αύλου 
(ΜΗζ) 

Πλάνο 

Συχνοτή¬ 

των 

Δικαίωμα 

Χρήσης 

Πρότυ¬ 
πα Εξοπλι¬ 
σμού 
(ΕΤδΙ) 

Πρόσθετες Απαιτήσεις 

2025-2110 

Αναλογική / Ψη¬ 
φιακή 

- 

- 

Απαιτείται 


ΕΒΟ ΒΕΡ 38 

Η ζώνη συχνοτήτων 
2087,5-2108,5 ΜΗζ 
χρησιμοποιείται αποκλει¬ 
στικά από τις Ε.Δ. 

2200-2290 

Αναλογική / Ψη¬ 
φιακή 

- 

- 

Απαιτείται 


ΕΒΟ ΒΕΡ 38 

Η ζώνη συχνοτήτων 2262,5- 
2283,5 ΜΗζ 

χρησιμοποιείται αποκλει¬ 
στικά από τις Ε.Δ. 

2300-2400 

Αναλογική / Ψη¬ 
φιακή 

- 

- 

Απαιτείται 


ΕΒΟ ΒΕΡ 38 

10000-10600 

Αναλογική / Ψη¬ 
φιακή 

- 

- 

Απαιτείται 


ΕΒΟ ΒΕΡ 38 

21200-21400 

Αναλογική / Ψη¬ 
φιακή 

- 

- 

Απαιτείται 


ΕΒΟ ΒΕΡ 38 

22600-23600 

Αναλογική / Ψη¬ 
φιακή 

- 

- 

Απαιτείται 


ΕΒΟ ΒΕΡ 38 

24250-24500 

Αναλογική / Ψη¬ 
φιακή 

- 

- 

Απαιτείται 


ΕΒΟ ΒΕΡ 38 

47200-50200 

Ψηφιακή 

- 

- 

Απαιτείται 


ΕΒΟ ΒΕΡ 38 
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Α.8. Α.1.3ΑΡ/8ΑΒ - Κινητές Ραδιοζεύξεις για μεταφορά σήματος νίάβο 


Ζώνη Συχνο¬ 
τήτων 
(ΜΗζ) 

Τύπος Ζεύξης 

Εύρος Διαύ¬ 
λου (ΜΗζ) 

Πλάνο Συ¬ 
χνοτήτων 

Δικαίωμα Χρή¬ 
σης 

Πρότυ¬ 
πα Εξοπλι¬ 
σμού 
(ΕΤδΙ) 

Πρόσθετες Απαι¬ 
τήσεις 

2025-2110 

Αναλογική / Ψη¬ 
φιακή 

- 

- 

Απαιτείται 


ΕΒΟ ΒΕΡ 38 

Η ζώνη συχνοτή¬ 
των 2087,5-2108,5 
ΜΗζ 

χρησιμοποιεί¬ 
ται αποκλειστικά 
από τις Ε.Δ. 

2200-2290 

Αναλογική / Ψη¬ 
φιακή 

- 

- 

Απαιτείται 


ΕΒΟ ΒΕΡ 38 

Η ζώνη συχνοτή¬ 
των 2262,6-2283,5 
ΜΗζ 

χρησιμοποιεί¬ 
ται αποκλειστικά 
από τις Ε.Δ. 

2300-2400 

Αναλογική 

20 

Σχέδιο Δι- 
αυλοποίη- 
σης 

Παράρτη¬ 
μα Β.6 

Απαιτείται 


ΕΒΟ ΒΕΡ 38 

28 

Ψηφιακή 

5 

Απαιτείται 


ΕΒΟ ΒΕΡ 38 

10 

20 

2520-2670 

Αναλογική / Ψη¬ 
φιακή 

- 

- 

Απαιτείται 


ΕΒΟ ΒΕΡ 38 

Η ζώνη θα είναι 
διαθέσιμη από 1- 
1-2007 έως 31-12- 
2007. Σύμφωνα 
με την Απόφαση 
ΕΟΟ/ϋΕΟ (05) 05, 
από την 1/1/2008 
η ζώνη θα δια¬ 
τεθεί για χρήση 
από τα συστή¬ 
ματα ΙΜΤ-2000/ 
ΙΙΜΤ3, γεγονός 
που μπορεί να 
αλλάξει ανάλογα 
με τις ανάγκες 
της αγοράς και 
το εθνικό σχέδιο 
αδειοδότησης 
συνεκτιμώντας 
τα ήδη απονεμη- 
θέντα δικαιώμα¬ 
τα χρήσης. 
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Α.9. 3ΑΡ/5ΑΒ - Ραδιοζεύξεις μεταξύ σταθερών σημείων και μεταφερόμενων σταθμών συλλογής ειδήσεων 
(ΕΝΟ/ΟΒ) 9 


Ζώνη Συχνο¬ 
τήτων 
(ΜΗζ) 

Τύπος Ζεύξης 

Εύρος Δι¬ 
αύλου 

(ΜΗζ) 

Πλάνο Συχνοτή¬ 
των 

Δικαίωμα 

Χρήσης 

Πρότυπα Εξο¬ 
πλισμού 
(ΕΤδΙ) 

Πρόσθετες Απαιτήσεις 

2300-2400 

Αναλογική 

20 

Σχέδιο Διαυλο- 
ποίησης 
Παράρτημα Β.6 

Απαιτείται 


ΕΒΟ ΒΕΡ 38 

Τεχνικά Χαρακτηρι¬ 
στικά 

Εύρος Ζώνης: 20 / 

28 ΜΗζ, 

Μεχ. θίηο: Παράρτη¬ 
μα Β.24, 

Διάγραμμα Ακτι¬ 
νοβολίας Κεραιών: 

ΙΤϋ-Β Ρ.699, 
Ανωφελείς Εκπο¬ 
μπές < -70 άΒο, 
Εξασθένιση Γειτο¬ 
νικού Διαύλου > 

60 άΒ 

28 

Ψηφιακή 

5 

Απαιτείται 

ΕΝ 302 064 

ΕΒΟ ΒΕΡ 38 

10 

20 

2520-2670 

Αναλογική / 
Ψηφιακή 

- 

- 

Απαιτείται 


Η ζώνη θα είναι διαθέ¬ 
σιμη από 1-1-2007 έως 
31-12-2007. Σύμφω¬ 
να με την Απόφαση 
ΕΟΟ/ϋΕΟ (05) 05, από 
την 1/1/2008 η ζώνη 
θα διατεθεί για χρή¬ 
ση από τα συστήματα 
ΙΜΤ-2000/ΙΙΜΤ3, γε¬ 
γονός που μπορεί να 
αλλάξει ανάλογα με 
τις ανάγκες της αγο¬ 
ράς και το εθνικό σχέ¬ 
διο αδειοδότησης συ- 
νεκτιμώντας τα ήδη 
απονεμηθέντα δικαιώ¬ 
ματα χρήσης. 


ΕΙθοΙγοπϊο Νβννβ ΟόΐΙΙΐθΓΪης / ΟυΙεϊδβ ΒΓθ36θ33ΐίη9 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ζώνη Συχνο¬ 
τήτων 
(ΜΗζ) 

Τύπος Ζεύξης 

Εύρος Δι¬ 
αύλου 

(ΜΗζ) 

Πλάνο Συχνοτή¬ 
των 

Δικαίωμα 

Χρήσης 

Πρότυπα Εξο¬ 
πλισμού 
(ΕΤ3Ι) 

Πρόσθετες Απαιτήσεις 

5925-6425 

Αναλογική 

29,65 

Σχέδιο Διαυλο- 

ποίησης 

Παράρτημα Β.8 

Απαιτείται 


ΕΒΟ ΒΕΡ 38 

Είναι δυνατόν να εκ¬ 
χωρούνται ψηφιακές 

ζεύξεις με Εύρος διαύ¬ 
λου 10 ΜΗζ ή 20 ΜΗζ 

Τεχνικά Χαρακτηριστι¬ 
κά Αναλογικών Ζεύ¬ 
ξεων 

Εύρος Ζώνης: 28 

ΜΗζ, 

Μεχ. βΐφ: Παράρτη¬ 
μα Β.24, 

Διάγραμμα Ακτι¬ 
νοβολίας Κεραιών: 

ΙΤυ-Β Ρ.699, 

Ανωφελείς Εκπο¬ 
μπές < -70 άΒο, 

Εξασθένιση Γειτο¬ 
νικού Διαύλου > 

60 άΒ 

6425-7110 

Αναλογική 

40 

Σχέδιο Διαυλο- 

ποίησης 
Παράρτημα Β.9 

Απαιτείται 


ΕΒΟ ΒΕΡ 38 

Είναι δυνατόν να εκ¬ 
χωρούνται ψηφια¬ 
κές ζεύξεις με Εύ¬ 
ρος Διαύλου 10 ΜΗζ ή 

20 ΜΗζ 

Τεχνικά Χαρακτηριστι¬ 
κά Αναλογικών Ζεύ¬ 
ξεων 

Εύρος Ζώνης: 28 

ΜΗζ, 

Μεχ. βΐφ: Παράρτη¬ 
μα Β.24, 

Διάγραμμα Ακτι¬ 
νοβολίας Κεραιών: 

ΙΤυ-Β Ρ.699, 

Ανωφελείς Εκπο¬ 
μπές < -70 άΒο, 

Εξασθένιση Γειτο¬ 
νικού Διαύλου > 

60 άΒ 






ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


19281 


Ζώνη Συχνο¬ 
τήτων 
(ΜΗζ) 

Τύπος Ζεύξης 

Εύρος Δι¬ 
αύλου 

(ΜΗζ) 

Πλάνο Συχνοτή¬ 
των 

Δικαίωμα 

Χρήσης 

Πρότυπα Εξο¬ 
πλισμού 
(ΕΤ8Ι) 

Πρόσθετες Απαιτήσεις 

7125-7250 

Αναλογική 

28 

Σχέδιο Διαυλο- 
ποίησης 
Παράρτημα Β.10 

Απαιτείται 


ΕΒΟ ΒΕΡ 38 

Είναι δυνατόν να εκ¬ 
χωρούνται ψηφια¬ 
κές ζεύξεις με Εύ¬ 
ρος Διαύλου 10 ΜΗζ ή 

20 ΜΗζ 

Τεχνικά Χαρακτηριστι¬ 
κά Αναλογικών Ζεύ¬ 
ξεων 

Εύρος Ζώνης: 28 

ΜΗζ, 

Μεχ. θίιρ: Παράρτη¬ 
μα Β.24, 

Διάγραμμα Ακτι¬ 
νοβολίας Κεραιών: 

ΙΤυ-Β Ρ.699, 

Ανωφελείς Εκπο¬ 
μπές < -70 άΒο, 
Εξασθένιση Γειτο¬ 
νικού Διαύλου > 

60 άΒ 

7300-7425 

Αναλογική 

28 

Σχέδιο Διαυλο- 
ποίησης 
Παράρτημα Β.10 

Απαιτείται 


ΕΒΟ ΒΕΡ 38 

Είναι δυνατόν να εκ¬ 
χωρούνται ψηφια¬ 
κές ζεύξεις με Εύ¬ 
ρος Διαύλου 10 ΜΗζ ή 

20 ΜΗζ 

Τεχνικά Χαρακτηριστι¬ 
κά Αναλογικών Ζεύ¬ 
ξεων 

Εύρος Ζώνης: 28 

ΜΗζ, 

Μεχ. θίιρ: Παράρτη¬ 
μα Β.24, 

Διάγραμμα Ακτι¬ 
νοβολίας Κεραιών: 
ΙΤϋ-Β Ρ.699, 

Ανωφελείς Εκπο¬ 
μπές < -70 άΒο, 
Εξασθένιση Γειτο¬ 
νικού Διαύλου > 

60 άΒ 






19282 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ζώνη Συχνο¬ 
τήτων 
(ΜΗζ) 


Τύπος Ζεύξης 


Εύρος Δι¬ 
αύλου 
(ΜΗζ) 


Πλάνο Συχνοτή¬ 
των 


Δικαίωμα 

Χρήσης 


Πρότυπα Εξο¬ 
πλισμού 
(ΕΤδΙ) 


Πρόσθετες Απαιτήσεις 


ΕΒΟ ΒΕΡ 38 


Αναλογική 


28 


Απαιτείται 


10250-10680 


Σχέδιο Διαυλο- 
ποίησης 
Παράρτημα Β.14 


Τεχνικά Χαρακτηρι¬ 
στικά 

Εύρος Ζώνης: 20 / 
28 ΜΗζ, 

Μεχ. Θΐιρ: Παράρτη¬ 
μα Β.24, 

Διάγραμμα Ακτι¬ 
νοβολίας Κεραιών: 

ΙΤυ-Β Ρ.699, 
Ανωφελείς Εκπο¬ 
μπές < -70 άΒο, 
Εξασθένιση Γειτο¬ 
νικού Διαύλου > 
60 άΒ 


5 


10 


Ψηφιακή 


20 


Στη ζώνη συχνοτήτων 
10600-10680 ΜΗζ, ιτιεχ 
θίτρ: 40 άΒ\Α/ και πηεχ 
ισχύς τροφοδοσίας 
κεραίας: -3άΒ \Ν 

ΕΒΟ ΒΕΡ 38 


Απαιτείται 


ΕΝ 302 064 


Στη ζώνη συχνοτήτων 
10600-10680 ΜΗζ, ιτιεχ 
θίτρ: 40 άΒ\Α/ και πηεχ 
ισχύς τροφοδοσίας 
κεραίας: -3άΒ \Ν 





ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


19283 


Ζώνη Συχνο¬ 
τήτων 
(ΜΗζ) 

Τύπος Ζεύξης 

Εύρος Δι¬ 
αύλου 

(ΜΗζ) 

Πλάνο Συχνοτή¬ 
των 

Δικαίωμα 

Χρήσης 

Πρότυπα Εξο¬ 
πλισμού 
(ΕΤδΙ) 

Πρόσθετες Απαιτήσεις 

22600-23600 

Αναλογική 

28 

Σχέδιο Διαυλο- 
ποίησης 
Παράρτημα Β.19 

Απαιτείται 


ΕΒΟ ΒΕΡ 38 

Είναι δυνατόν να εκ¬ 
χωρούνται ψηφια¬ 
κές ζεύξεις με Εύ¬ 
ρος Διαύλου 10 ΜΗζ ή 

20 ΜΗζ 

Τεχνικά Χαρακτηριστι¬ 
κά Αναλογικών Ζεύ¬ 
ξεων 

Εύρος Ζώνης: 28 

ΜΗζ, 

Μεχ. θίιρ: Παράρτη¬ 
μα Β.24, 

Διάγραμμα Ακτι¬ 
νοβολίας Κεραιών: 
Ιτυ-Β Ρ.699, 

Ανωφελείς Εκπο¬ 
μπές < -70 άΒο, 
Εξασθένιση Γειτο¬ 
νικού Διαύλου > 

60 άΒ 

24250-24500 

Αναλογική 

28 

Σχέδιο Διαυλο- 
ποίησης 

Παράρτημα Β.20 

Απαιτείται 


ΕΒΟ ΒΕΡ 38 

Είναι δυνατόν να εκ¬ 
χωρούνται ψηφια¬ 
κές ζεύξεις με Εύ¬ 
ρος Διαύλου 10 ΜΗζ ή 

20 ΜΗζ 

Τεχνικά Χαρακτηριστι¬ 
κά Αναλογικών Ζεύ¬ 
ξεων 

Εύρος Ζώνης: 28 
ΜΗζ, 

Μεχ. θίιρ: Παράρτη¬ 
μα Β.24, 

Διάγραμμα Ακτι¬ 
νοβολίας Κεραιών: 

ΙΤυ-Β Ρ.699, 
Ανωφελείς Εκπο¬ 
μπές < -70 άΒο, 
Εξασθένιση Γειτο¬ 
νικού Διαύλου > 

60 άΒ 






19284 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Α.10. Κινητή Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Ραδιοδικτύων) 


Ζώνη Συχνο¬ 
τήτων 
(ΜΗζ) 

Χρήσεις 

Εύρος 

Διαύλου 

(ΚΗζ) 

Διευθέτηση διαύ¬ 
λων 

Είδος Σταθμών 
ανά ζώνη εκπο¬ 
μπής 

Δικαίωμα 

Χρήσης 

Πρότυπα 

Εξοπλισμού 

Πρόσθετες 

Απαιτήσεις 

26,180, 26,190, 
26,200, 26,210, 
26,220, 26,230, 
26,240, 26,250, 
27,885, 27,895, 
27,905, 27,915, 
27.925 

Τηλεειδοποίηση 
χαμηλής ισχύος 

12,5 


Απαιτείται 

- 

Υποσημείωση Ε8 
ΕΚΚΖΣ 

27,785, 27,795, 
27,805, 27,815, 
27,935, 27,945, 
27,955, 27,965, 
27,975, 27,985, 
27.995 

Τηλεχειρισμός, 
Τηλεμέτρηση χα¬ 
μηλής ισχύος 

12,5 

- 

Απαιτείται 

- 

Υποσημείωση 

Ε10 ΕΚΚΖΣ 

138-143,6 

Ιδιωτικές Κινη¬ 
τές Ραδιοεπικοι¬ 
νωνίες 

12,5 / 25 

Κινητοί Σταθ¬ 
μοί:^,025-138,975 
ΜΗζ 

Σταθμοί Βάσης: 
142,625-143,575 ΜΗζ 
Μονόδρομη λει¬ 
τουργία: 139- 
142.625 ΜΗζ 

Απαιτείται 

ΕΝ 300 113 

ΕΝ 300 390 
ΕΝ 300 219 

ΕΝ 300 341 

ΕΝ 300 086 
ΕΝ 300 296 

Διαπόσταση αμ- 
φίδρομης λει¬ 
τουργίας: 4,6 
ΜΗζ 

Τηλεειδοποίηση 
χαμηλής ισχύος 

7 δίαυλοι (12,5 ΚΗζ): 
141,5 έως και 
142.575 ΜΗζ 

Απαιτείται 

- 

Υποσημείωση Ε8 
ΕΚΚΖΣ 

Τηλεχειρισμός, 
Τηλεμέτρηση χα¬ 
μηλής ισχύος 

10 δίαυλοι (12,5 
ΚΗζ): 

142,5 έως και 
142,625 ΜΗζ 
(εκτός 142,5875 
ΜΗζ) 

Απαιτείται 

- 

Υποσημείωση 

Ε10 ΕΚΚΖΣ 

146-146,8 

Ιδιωτικές Κινη¬ 
τές Ραδιοεπικοι¬ 
νωνίες 

12,5 / 25 

Μονόδρομη λει¬ 
τουργία 

Απαιτείται 

ΕΝ 300 113 

ΕΝ 300 390 
ΕΝ 300 219 

ΕΝ 300 341 

ΕΝ 300 086 

ΕΝ 300 296 

Τ/Β 25-08 

146,8-147 
ζευγάρι με 
151,4-151,6 

Ιδιωτικές Κινη¬ 
τές Ραδιοεπικοι¬ 
νωνίες 

12,5 / 25 

Κινητοί Σταθμοί: 

κάτω ζώνη 
Σταθμοί Βάσης: 
άνω ζώνη 

Απαιτείται 

ΕΝ 300 113 

ΕΝ 300 390 
ΕΝ 300 219 

ΕΝ 300 341 

ΕΝ 300 086 
ΕΝ 300 296 

Τ/Β 25-08 
Διαπόσταση αμ- 
φίδρομης λει¬ 
τουργίας: 4,6 
ΜΗζ 

Τηλεειδοποίηση 

5 δίαυλοι : 146,825, 
146,85,146,875, 
146,9 και 146,925 
ΜΗζ 

Απαιτείται 

Υποσημείωση Ε18 
ΕΚΚΖΣ 

150,05-151,4 
ζευγάρι με 
154,65-156 

Ιδιωτικές Κινη¬ 
τές Ραδιοεπικοι¬ 
νωνίες 

12,5 / 25 

Κινητοί Σταθμοί: 

κάτω ζώνη 
Σταθμοί Βάσης: 
άνω ζώνη 

Απαιτείται 

ΕΝ 300 113 

ΕΝ 300 390 
ΕΝ 300 219 

ΕΝ 300 341 

ΕΝ 300 086 
ΕΝ 300 296 

Τ/Β 25-08 
Διαπόσταση αμ- 
φίδρομης λει¬ 
τουργίας: 4,6 
ΜΗζ 

Τηλεειδοποίηση 

155,0 ΜΗζ 

Απαιτείται 







ΦΕΚ 1456 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


19285 


Ζώνη Συχνο¬ 
τήτων 
(ΜΗζ) 

Χρήσεις 

Εύρος 

Διαύλου 

(ΚΗζ) 

Διευθέτηση διαύ¬ 
λων 

Είδος Σταθμών 
ανά ζώνη εκπο¬ 
μπής 

Δικαίωμα 

Χρήσης 

Πρότυπα 

Εξοπλισμού 

Πρόσθετες 

Απαιτήσεις 

154,5-154,65 

Ιδιωτικές Κινη¬ 
τές Ραδιοεπικοι¬ 
νωνίες 

12,5 / 25 

Μονόδρομη λει¬ 
τουργία 

Απαιτείται 

ΕΝ 300 113 

ΕΝ 300 390 

ΕΝ 300 219 

ΕΝ 300 341 

ΕΝ 300 086 

ΕΝ 300 296 

Τ/Β 25-08 

157,45-160,6 
ζευγάρι με 
162,05-165,2 

Ιδιωτικές Κινη¬ 
τές Ραδιοεπικοι¬ 
νωνίες 

12,5 / 25 

Κινητοί Σταθμοί: 

κάτω ζώνη 
Σταθμοί Βάσης: 
άνω ζώνη 

Απαιτείται 

ΕΝ 300 113 

ΕΝ 300 390 

ΕΝ 300 219 

ΕΝ 300 341 

ΕΝ 300 086 

ΕΝ 300 296 

Τ/Β 25-08 
Διαπόσταση αμ- 
φίδρομης λει¬ 
τουργίας: 4,6 

ΜΗζ 

160,975-161,475 

Ιδιωτικές Κινη¬ 
τές Ραδιοεπικοι¬ 
νωνίες 

12,5 / 25 

Μονόδρομη λει¬ 
τουργία 

Απαιτείται 

ΕΝ 300 113 

ΕΝ 300 390 

ΕΝ 300 219 

ΕΝ 300 341 

ΕΝ 300 086 

ΕΝ 300 296 

Τ/Β 25-08 

165,2-165,225 

Ιδιωτικές Κινη¬ 
τές Ραδιοεπικοι¬ 
νωνίες 

12,5 / 25 

Μονόδρομη λει¬ 
τουργία 

Απαιτείται 

ΕΝ 300 113 

ΕΝ 300 390 

ΕΝ 300 219 

ΕΝ 300 341 

ΕΝ 300 086 

ΕΝ 300 296 

Τ/Β 25-08 

165,225-169,4 
ζευγάρι με 
169,825-174 

Ιδιωτικές Κινη¬ 
τές Ραδιοεπικοι¬ 
νωνίες 

12,5 / 25 

Κινητοί Σταθμοί: 

κάτω ζώνη 
Σταθμοί Βάσης: 
άνω ζώνη 

Απαιτείται 

ΕΝ 300 113 

ΕΝ 300 390 

ΕΝ 300 219 

ΕΝ 300 341 

ΕΝ 300 086 

ΕΝ 300 296 

Τ/Β 25-08 
Διαπόσταση αμ- 
φίδρομης λει¬ 
τουργίας: 4,6 

ΜΗζ 

169,4-169,825 

Ιδιωτικές Κινη¬ 
τές Ραδιοεπικοι¬ 
νωνίες 

12,5 / 25 

Μονόδρομη λει¬ 
τουργία 

Απαιτείται 

ΕΝ 300 113 

ΕΝ 300 390 

ΕΝ 300 219 

ΕΝ 300 341 

Τ/Β 25-08 

169,4-169,825 

- Συστήματα 
Ανάγνωσης Με¬ 
τρητών, 

- Συστήματα Πα¬ 
ρακολούθησης / 

Ανίχνευσης 

- Συστήματα Κοι¬ 
νωνικού Συνα¬ 
γερμού 

- Βοηθήματα 

Ακοής 

- Τηλεειδοποίηση 

- Εφαρμογές για 
προσωρινή χρή- 

_ση_ 

- 

- 

Απαιτείται 

- 

2005/5503/ΕΚ 
ΕΟΟ/ϋΕΟ/(05)02 
(πλην συχνοτή¬ 
των 169,6,169,65, 
169,7 ΜΗζ) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ζώνη Συχνο¬ 
τήτων 
(ΜΗζ) 

Χρήσεις 

Εύρος 

Διαύλου 

(ΚΗζ) 

Διευθέτηση διαύ¬ 
λων 

Είδος Σταθμών 
ανά ζώνη εκπο¬ 
μπής 

Δικαίωμα 

Χρήσης 

Πρότυπα 

Εξοπλισμού 

Πρόσθετες 

Απαιτήσεις 

407-410 
ζευγάρι με 
417-420 

Ιδιωτικές Κινη¬ 
τές Ραδιοεπικοι¬ 
νωνίες 

12,5 / 25 

Κινητοί Σταθμοί: 

κάτω ζώνη 
Σταθμοί Βάσης: 
άνω ζώνη 

Απαιτείται 

ΕΝ 300 113 

ΕΝ 300 390 
ΕΝ 300 219 

ΕΝ 300 341 

ΕΝ 300 086 
ΕΝ 300 296 

Διαπόσταση αμ- 
φίδρομης λει¬ 
τουργίας: 10 ΜΗζ 

Μονόδρομη λει¬ 
τουργία 

Απαιτείται 

Η ζώνη 407-410 
ΜΗζ σύμφωνα με 
την Τ/Ρ 25-08 

Η ζώνη 417-420 
διατίθεται μόνο 
αν δεν υπάρχει 
αλλού διαθέσιμο 
φάσμα 

410-411,75 
ζευγάρι με 
420-421,75 

Ιδιωτικές Κινη¬ 
τές Ραδιοεπικοι¬ 
νωνίες 

12,5 / 25 

Κινητοί Σταθμοί: 

κάτω ζώνη 
Σταθμοί Βάσης: 
άνω ζώνη 

Απαιτείται 

ΕΝ 300 113 

ΕΝ 300 390 
ΕΝ 300 219 

ΕΝ 300 341 

ΕΝ 300 086 

ΕΝ 300 296 

Τ/Ρ 25-08 
Διαπόσταση αμ- 
φίδρομης λει¬ 
τουργίας: 10 ΜΗζ 
Μ ε την επιφύλα¬ 
ξη συντονισμού 
με τις γειτονικές 
υπηρεσίες 

411.75- 413,75 
ζευγάρι με 

421.75- 423,75 

ΤΕΤΡΑ 


Κινητοί Σταθμοί: 

κάτω ζώνη 
Σταθμοί Βάσης: 
άνω ζώνη 

Απαιτείται 

ΕΝ 300 392 

ΕΡΟ/ϋΕΟ/(96)04 
Χορήγηση Δικαι¬ 
ωμάτων υπό συν¬ 
θήκες περιορι¬ 
σμού 

Δεν έχει διατεθεί 

413.75- 415,75 
ζευγάρι με 

423.75- 425,75 

ΤΕΤΡΑ 


Κινητοί Σταθμοί: 

κάτω ζώνη 
Σταθμοί Βάσης: 
άνω ζώνη 

Απαιτείται 

ΕΝ 300 392 

ΕΡΟ/ϋΕΟ/(96)04 
Χορήγηση Δικαι¬ 
ωμάτων υπό συν¬ 
θήκες περιορι¬ 
σμού 

415.75- 417 
ζευγάρι με 

425.75- 427 

Ιδιωτικές Κινη¬ 
τές Ραδιοεπικοι¬ 
νωνίες 

12,5 / 25 

Κινητοί Σταθμοί: 

κάτω ζώνη 
Σταθμοί Βάσης: 
άνω ζώνη 

Απαιτείται 

ΕΝ 300 113 

ΕΝ 300 390 
ΕΝ 300 219 

ΕΝ 300 341 

ΕΝ 300 086 
ΕΝ 300 296 

Τ/Ρ 25-08 
Διαπόσταση αμ- 
φίδρομης λει¬ 
τουργίας: 10 ΜΗζ 
Μ ε την επιφύλα¬ 
ξη συντονισμού 
με τις γειτονικές 
υπηρεσίες 

427-430 

Ιδιωτικές Κινη¬ 
τές Ραδιοεπικοι¬ 
νωνίες 

12,5 / 25 

Μονόδρομη λει¬ 
τουργία 

Απαιτείται 

ΕΝ 300 113 

ΕΝ 300 390 
ΕΝ 300 219 

ΕΝ 300 341 

ΕΝ 300 086 
ΕΝ 300 296 


446-446,1 

Ιδιωτικές Κινη¬ 
τές Ραδιοεπικοι¬ 
νωνίες 

12,5 

Μονόδρομη λει¬ 
τουργία 

Δεν Απαι¬ 
τείται 

ΕΝ 300 296 

ΕΡΟ/ϋΕΟ/(98)25 
Μέγιστη ενερ¬ 
γός ακτινοβολού¬ 
μενη ισχύς (βιρ) 
500 ηηνν 

450-451,5 
ζευγάρι με 
460-461,5 

Ψηφιακά Συστή¬ 
ματα Ιδιωτικών 
Κινητών Ραδιοε¬ 
πικοινωνιών Στε¬ 
νής Ζώνης 

12,5 / 25 

Κινητοί Σταθμοί: 

κάτω ζώνη 
Σταθμοί Βάσης: 
άνω ζώνη 

Απαιτείται 

ΕΝ 300 113 

ΕΝ 300 392 

ΕΝ 300 396 

Ε<Χ/ϋΕΟ/(02)03 
ΕΟΟ ΡΕΡ 25, Τ/Ρ 
25-08 

Διαπόσταση αμ- 
φίδρομης λει¬ 
τουργίας: 10 ΜΗζ 
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Ζώνη Συχνο¬ 
τήτων 
(ΜΗζ) 

Χρήσεις 

Εύρος 

Διαύλου 

(ΚΗζ) 

Διευθέτηση διαύ¬ 
λων 

Είδος Σταθμών 
ανά ζώνη εκπο¬ 
μπής 

Δικαίωμα 

Χρήσης 

Πρότυπα 

Εξοπλισμού 

Πρόσθετες 

Απαιτήσεις 

453-460 
ζευγάρι με 
463-470 

Ψηφιακά Συστή¬ 
ματα Ιδιωτικών 
Κινητών Ραδιοε¬ 
πικοινωνιών Ευ- 
ρείας Ζώνης 

- 


Απαιτείται 

- 

Ε<Χ/ϋΕΟ/(04)06 

Οι ζώνες δεσμεύ¬ 
ονται για μελλο¬ 
ντική χρήση βά¬ 
σει ΕΟΟ ΒΕΡ 25 

876-880 
ζευγάρι με 
921-925 

03Μ-Β 

200 

Κινητοί Σταθμοί: 

κάτω ζώνη 
Σταθμοί Βάσης: 
άνω ζώνη 

Απαιτείται 

ΕΝ 301 502 

ΕΝ 301 419 

ΕΟΟ/ϋΕΟ/( 02)05 
Διαπόσταση αμ- 
φίδρομης λει¬ 
τουργίας: 45 ΜΗζ 
Χ ρήση μόνο για 
επικοινωνίες σι¬ 
δηροδρόμων 

12,5 

Μονόδρομη λει¬ 
τουργία: 
876,0-876,1 ΜΗζ 

ΕΝ 300 086 

885-890 
ζευγάρι με 
930-935 

Ε03Μ 


Κινητοί Σταθμοί: 

κάτω ζώνη 
Σταθμοί Βάσης: 
άνω ζώνη 

Απαιτείται 

ΕΝ 301 502 

ΕΝ 301 511 

ΕΒΟ/ϋΕΟ/(97)02 
ΕΟΟ/ΒΕΟ/(05)08 
Χορήγηση Δικαι¬ 
ωμάτων υπό συν¬ 
θήκες περιορι¬ 
σμού 

890-915 
ζευγάρι με 
935-960 

Θ3Μ 


Κινητοί Σταθμοί: 

κάτω ζώνη 
Σταθμοί Βάσης: 
άνω ζώνη 

Απαιτείται 

ΕΝ 301 502 

ΕΝ 301 511 

ΕΒΟ/ϋΕΟ/(94)01 
ΕΟΟ/ΒΕΟ/(05)08 
Χορήγηση Δικαι¬ 
ωμάτων υπό συν¬ 
θήκες περιορι¬ 
σμού 

1710-1785 
ζευγάρι με 
1805-1880 

Πανευρωπαϊκό 
σύστημα ψηφια¬ 
κών κυψελωτών 
δημόσιων κινη¬ 
τών επικοινωνιών 
003-1800 


Κινητοί Σταθμοί: 

κάτω ζώνη 
Σταθμοί Βάσης: 
άνω ζώνη 

Απαιτείται 

ΕΝ 301 502 

ΕΝ 301 511 

ΕΒΟ/ΟΕΟ/(95)03 
ΕΟΟ/ΒΕΟ/(05)08 
Χορήγηση Δικαι¬ 
ωμάτων υπό συν¬ 
θήκες περιορι¬ 
σμού 

1880-1900 

Συστήματα Ψη¬ 
φιακών Ευρω¬ 
παϊκών Ασύρμα¬ 
των Επικοινωνιών 
(ϋΕΟΤ) 



Απαιτείται 

ΕΝ 301 406 

ΕΒΟ/ϋΕΟ/(94)03 

Για την παροχή 
δημόσιων δικτύ¬ 
ων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. 

Δεν Απαι¬ 
τείται 

ΕΒΟ/ϋΕΟ/(94) 03 

Γ ια την ατομι¬ 
κή χρήση εξο¬ 
πλισμού ϋΕΟΤ, 
σύμφωνα με την 
Απόφαση 
ΕΒΟ/ϋΕΟ/(98)22, 
και μέγιστη ενερ¬ 
γό ακτινοβολού¬ 
μενη ισχύς (βιρ) 
250 πινν. 

1900-1980 

2010-2025 

2110-2170 

Παγκόσμιο σύ¬ 
στημα κινητών 
τηλεπικοινωνιών 
(ΙΜΤ-2000/ΙΙΜΤ5) 

200 έως 
5000 
(ακέραιο 
πολ/σιο 
του 200) 

Κινητοί Σταθμοί: 
1920-1980 ΜΗζ 
Σ ταθμοί Βάσης: 
2110-2170 ΜΗζ 

Απαιτείται 

ΕΝ 301 908 

Ε<Χ/ϋΕΟ/(06)01 
Χορήγηση Δικαι¬ 
ωμάτων υπό συν¬ 
θήκες περιορι¬ 
σμού 
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Παράρτημα Β: Σχέδιο Διαυλοποίησης 


Β.1. Ζώνη Συχνοτήτων 75,2 - 77,2 ΜΗζ ζευγάρι με 85,5 
- 87,5 ΜΗζ 


Α/Α 

Εύρος Διαύλου: 

25 ΚΗζ 


Εμπροσθόδοτος 

(Ροη/ναιτΙ) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος 

(ΒβνθΓδθ) 

ΜΗζ 

1 

75,225 

85,525 

2 

75,25 

85,55 

3 

75,275 

85,575 

4 

75,3 

85,6 

5 

75,325 

85,625 

6 

75,35 

85,65 

7 

75,375 

85,675 

8 

75,4 

85,7 

9 

75,425 

85,725 

10 

75,45 

85,75 

11 

75,475 

85,775 

12 

75,5 

85,8 

13 

75,525 

85,825 

14 

75,55 

85,85 

15 

75,575 

85,875 

16 

75,6 

85,9 

17 

75,625 

85,925 

18 

75,65 

85,95 

19 

75,675 

85,975 

20 

75,7 

86 

21 

75,725 

86,025 

22 

75,75 

86,05 

23 

75,775 

86,075 

24 

75,8 

86,1 

25 

75,825 

86,125 

26 

75,85 

86,15 

27 

75,875 

86,175 

28 

75,9 

86,2 

29 

75,925 

86,225 

30 

75,95 

86,25 

31 

75,975 

86,275 

32 

76 

86,3 

33 

76,025 

86,325 

34 

76,05 

86,35 

35 

76,075 

86,375 

36 

76,1 

86,4 

37 

76,125 

86,425 

38 

76,15 

86,45 


76,175 

86,475 


76,2 

86,5 

41 

76,225 

86,525 

42 

76,25 

86,55 

43 

76,275 

86,575 


44 

76,3 

86,6 

45 

76,325 

86,625 

46 

76,35 

86,65 

47 

76,375 

86,675 

48 

76,4 

86,7 

49 

76,425 

86,725 

50 

76,45 

86,75 

51 

76,475 

86,775 

52 

76,5 

86,8 

53 

76,525 

86,825 

54 

76,55 

86,85 

55 

76,575 

86,875 

56 

76,6 

86,9 

57 

76,625 

86,925 

58 

76,65 

86,95 

59 

76,675 

86,975 

60 

76,7 

87 

61 

76,725 

87,025 

62 

76,75 

87,05 

63 

76,775 

87,075 

64 

76,8 

87,1 

65 

76,825 

87,125 

66 

76,85 

87,15 

67 

76,875 

87,175 

68 

76,9 

87,2 

69 

76,925 

87,225 

70 

76,95 

87,25 

71 

76,975 

87,275 

72 

77 

87,3 

73 

77,025 

87,325 

74 

77,05 

87,35 

75 

77,075 

87,375 

76 

77,1 

87,4 

77 

77,125 

87,425 

78 

77,15 

87,45 

79 

77,175 

87,475 


Β.2. Ζώνη Συχνοτήτων 147 - 149,9 ΜΗζ ζευγάρι με 151,6 
- 154,5 ΜΗζ 


Α/Α 

Εύρος Διαύλου: 

25 ΚΗζ 


Εμπροσθόδοτος 

(Ροη/ναιχΙ) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος 

(ΡΙβνβΓδθ) 

ΜΗζ 

1 

147,025 

151,625 

2 

147,050 

151,650 

3 

147,075 

151,675 

4 

147,100 

151,700 

5 

147,125 

151,725 

6 

147,150 

151,750 

7 

147,175 

151,775 

8 

147,200 

151,800 

9 

147,225 

151,825 
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10 

147,250 

151,850 

11 

147,275 

151,875 

12 

147,300 

151,900 

13 

147,325 

151,925 

14 

147,350 

151,950 

15 

147,375 

151,975 

16 

147,400 

152,000 

17 

147,425 

152,025 

18 

147,450 

152,050 

19 

147,475 

152,075 

20 

147,500 

152,100 

21 

147,525 

152,125 

22 

147,550 

152,150 

23 

147,575 

152,175 

24 

147,600 

152,200 

25 

147,625 

152,225 

26 

147,650 

152,250 

27 

147,675 

152,275 

28 

147,700 

152,300 

29 

147,725 

152,325 

30 

147,750 

152,350 

31 

147,775 

152,375 

32 

147,800 

152,400 

33 

147,825 

152,425 

34 

147,850 

152,450 

35 

147,875 

152,475 

36 

147,900 

152,500 

37 

147,925 

152,525 

38 

147,950 

152,550 

39 

147,975 

152,575 

40 

148,000 

152,600 

41 

148,025 

152,625 

42 

148,050 

152,650 

43 

148,075 

152,675 

44 

148,100 

152,700 

45 

148,125 

152,725 

46 

148,150 

152,750 

47 

148,175 

152,775 

48 

148,200 

152,800 

49 

148,225 

152,825 

50 

148,250 

152,850 

51 

148,275 

152,875 

52 

148,300 

152,900 

53 

148,325 

152,925 

54 

148,350 

152,950 

55 

148,375 

152,975 

56 

148,400 

153,000 

57 

148,425 

153,025 

58 

148,450 

153,050 

59 

148,475 

153,075 

60 

148,500 

153,100 

61 

148,525 

153,125 

62 

148,550 

153,150 


63 

148,575 

153,175 

64 

148,600 

153,200 

65 

148,625 

153,225 

66 

148,650 

153,250 

67 

148,675 

153,275 

68 

148,700 

153,300 

69 

148,725 

153,325 

70 

148,750 

153,350 

71 

148,775 

153,375 

72 

148,800 

153,400 

73 

148,825 

153,425 

74 

148,850 

153,450 

75 

148,875 

153,475 

76 

148,900 

153,500 

77 

148,925 

153,525 

78 

148,950 

153,550 

79 

148,975 

153,575 

80 

149,000 

153,600 

81 

149,025 

153,625 

82 

149,050 

153,650 

83 

149,075 

153,675 

84 

149,100 

153,700 

85 

149,125 

153,725 

86 

149,150 

153,750 

87 

149,175 

153,775 

88 

149,200 

153,800 

89 

149,225 

153,825 

90 

149,250 

153,850 

91 

149,275 

153,875 

92 

149,300 

153,900 

93 

149,325 

153,925 

94 

149,350 

153,950 

95 

149,375 

153,975 

96 

149,400 

154,000 

97 

149,425 

154,025 

98 

149,450 

154,050 

99 

149,475 

154,075 

100 

149,500 

154,100 

101 

149,525 

154,125 

102 

149,550 

154,150 

103 

149,575 

154,175 

104 

149,600 

154,200 

105 

149,625 

154,225 

106 

149,650 

154,250 

107 

149,675 

154,275 

108 

149,700 

154,300 

109 

149,725 

154,325 

110 

149,750 

154,350 

111 

149,775 

154,375 

112 

149,800 

154,400 

113 

149,825 

154,425 

114 

149,850 

154,450 

115 

149,875 

154,475 
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Β.3. Ζώνη Συχνοτήτων 420 - 430 ΜΗζ ζευγάρι με 440 - 450 ΜΗζ 


Α/Α 

Εύρος Διαύλου: 

25 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

150 ΜΗζ 


Εμπροσθόδοτος 

(Ροη/ναιτΙ) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος 

(ΗθνβΓδθ) 

ΜΗζ 

Εμπροσθόδοτος 

(Ρ0ΠΛ/3Γ0) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος 

(ΒβνβΓδθ) 

ΜΗζ 

1 

420,025 

440,025 

420,200 

440,200 

2 

420,050 

440,050 

420,350 

440,350 

3 

420,075 

440,075 

420,500 

440,500 

4 

420,100 

440,100 

420,650 

440,650 

5 

420,125 

440,125 

420,800 

440,800 

6 

420,150 

440,150 

420,950 

440,950 

7 

420,175 

440,175 

421,100 

441,100 

8 

420,200 

440,200 

421,250 

441,250 

9 

420,225 

440,225 

421,400 

441,400 

10 

420,250 

440,250 

421,550 

441,550 

11 

420,275 

440,275 

425,900 

445,900 

12 

420,300 

440,300 

426,350 

446,350 

13 

420,325 

440,325 

426,500 

446,500 

14 

420,350 

440,350 

426,650 

446,650 

15 

420,375 

440,375 

426,800 

446,800 

16 

420,400 

440,400 

426,950 

446,950 

17 

420,425 

440,425 

427,100 

447,100 

18 

420,450 

440,450 

427,250 

447,250 

19 

420,475 

440,475 

427,400 

447,400 

20 

420,500 

440,500 

427,550 

447,550 

21 

420,525 

440,525 

427,700 

447,700 

22 

420,550 

440,550 

427,850 

447,850 

23 

420,575 

440,575 

428,000 

448,000 

24 

420,600 

440,600 

428,150 

448,150 

25 

420,625 

440,625 

428,300 

448,300 

26 

420,650 

440,650 

428,450 

448,450 

27 

420,675 

440,675 

428,600 

448,600 

28 

420,700 

440,700 

428,750 

448,750 

29 

420,725 

440,725 

428,900 

448,900 

30 

420,750 

440,750 

429,050 

449,050 

31 

420,775 

440,775 

429,200 

449,200 

32 

420,800 

440,800 

429,350 

449,350 

33 

420,825 

440,825 

429,500 

449,500 

34 

420,850 

440,850 

429,650 

449,650 

35 

420,875 

440,875 

429,800 

449,800 

36 

420,900 

440,900 



37 

420,925 

440,925 



38 

420,950 

440,950 



39 

420,975 

440,975 



40 

421,000 

441,000 



41 

421,025 

441,025 



42 

421,050 

441,050 



43 

421,075 

441,075 



44 

421,100 

441,100 



45 

421,125 

441,125 



46 

421,150 

441,150 



47 

421,175 

441,175 
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421,200 

441,200 

421,225 

441,225 

421,250 

441,250 

421,275 

441,275 

421,300 

441,300 

421,325 

441,325 

421,350 

441,350 

421,375 

441,375 

421,400 

441,400 

421,425 

441,425 

421,450 

441,450 


421,500 

441,500 

421,525 

441,525 

421,550 

441,550 

421,575 

441,575 

421,600 

441,600 

421,625 

441,625 

421,650 

441,650 

421,675 

441,675 

421,700 

441,700 


425,775 

425,800 

425,825 

425,850 

425,875 

425,900 

425,925 

425,950 

425,975 

426,225 

426,250 

426,275 

426,300 

426,325 

426,350 

426,375 

426,400 

426,425 

426,450 

426,475 

426,500 

426,525 

426,550 

426,575 

426,600 

426,625 

426,650 

426,675 

426,700 

426,725 

426.750 


445,775 

445,800 

445,825 

445,850 

445,875 

445,900 

445,925 

445,950 

445,975 

446,225 

446,250 

446,275 

446,300 

446,325 

446,350 

446,375 

446,400 

446,425 

446,450 

446,475 

446,500 

446,525 

446,550 

446,575 

446,600 

446,625 

446,650 

446,675 

446,700 

446,725 

446.750 
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101 

426,775 

446,775 



102 

426,800 

446,800 



103 

426,825 

446,825 



104 

426,850 

446,850 



105 

426,875 

446,875 



106 

426,900 

446,900 



107 

426,925 

446,925 



108 

426,950 

446,950 



109 

426,975 

446,975 



110 

427,000 

447,000 



111 

427,025 

447,025 



112 

427,050 

447,050 



113 

427,075 

447,075 



114 

427,100 

447,100 



115 

427,125 

447,125 



116 

427,150 

447,150 



117 

427,175 

447,175 



118 

427,200 

447,200 



119 

427,225 

447,225 



120 

427,250 

447,250 



121 

427,275 

447,275 



122 

427,300 

447,300 



123 

427,325 

447,325 



124 

427,350 

447,350 



125 

427,375 

447,375 



126 

427,400 

447,400 



127 

427,425 

447,425 



128 

427,450 

447,450 



129 

427,475 

447,475 



130 

427,500 

447,500 



131 

427,525 

447,525 



132 

427,550 

447,550 



133 

427,575 

447,575 



134 

427,600 

447,600 



135 

427,625 

447,625 



136 

427,650 

447,650 



137 

427,675 

447,675 



138 

427,700 

447,700 



139 

427,725 

447,725 



140 

427,750 

447,750 



141 

427,775 

447,775 



142 

427,800 

447,800 



143 

427,825 

447,825 



144 

427,850 

447,850 



145 

427,875 

447,875 



146 

427,900 

447,900 



147 

427,925 

447,925 



148 

427,950 

447,950 



149 

427,975 

447,975 



150 

428,000 

448,000 



151 

428,025 

448,025 



152 

428,050 

448,050 



153 

428,075 

448,075 
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154 

428,100 

448,100 



155 

428,125 

448,125 



156 

428,150 

448,150 



157 

428,175 

448,175 



158 

428,200 

448,200 



159 

428,225 

448,225 



160 

428,250 

448,250 



161 

428,275 

448,275 



162 

428,300 

448,300 



163 

428,325 

448,325 



164 

428,350 

448,350 



165 

428,375 

448,375 



166 

428,400 

448,400 



167 

428,425 

448,425 



168 

428,450 

448,450 



169 

428,475 

448,475 



170 

428,500 

448,500 



171 

428,525 

448,525 



172 

428,550 

448,550 



173 

428,575 

448,575 



174 

428,600 

448,600 



175 

428,625 

448,625 



176 

428,650 

448,650 



177 

428,675 

448,675 



178 

428,700 

448,700 



179 

428,725 

448,725 



180 

428,750 

448,750 



181 

428,775 

448,775 



182 

428,800 

448,800 



183 

428,825 

448,825 



184 

428,850 

448,850 



185 

428,875 

448,875 



186 

428,900 

448,900 



187 

428,925 

448,925 



188 

428,950 

448,950 



189 

428,975 

448,975 



190 

429,000 

449,000 



191 

429,025 

449,025 



192 

429,050 

449,050 



193 

429,075 

449,075 



194 

429,100 

449,100 



195 

429,125 

449,125 



196 

429,150 

449,150 



197 

429,175 

449,175 



198 

429,200 

449,200 



199 

429,225 

449,225 



200 

429,250 

449,250 



201 

429,275 

449,275 



202 

429,300 

449,300 



203 

429,325 

449,325 



204 

429,350 

449,350 



205 

429,375 

449,375 



206 

429,400 

449,400 
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207 

429,425 

449,425 



208 

429,450 

449,450 



209 

429,475 

449,475 



210 

429,500 

449,500 



211 

429,525 

449,525 



212 

429,550 

449,550 



213 

429,575 

449,575 



214 

429,600 

449,600 



215 

429,625 

449,625 



216 

429,650 

449,650 



217 

429,675 

449,675 



218 

429,700 

449,700 



219 

429,725 

449,725 



220 

429,750 

449,750 



221 

429,775 

449,775 



222 

429,800 

449,800 



223 

429,825 

449,825 



224 

429,850 

449,850 



225 

429,875 

449,875 



226 

429,900 

449,900 



227 

429,925 

449,925 



228 

429,950 

449,950 



229 

429,975 

449,975 




Β.4. Ζώνη Συχνοτήτων 1,7 ΘΗζ (1700 - 1710 ΜΗζ και 1785 - 1800 ΜΗζ) 

1700 - 1710 ΜΗζ 


Α/Α 

Εύρος 50 Ι<Ηζ 

Εύρος 75 ΚΗζ 

Εύρος 100 ΚΗζ 

Εύρος 150 ΜΗζ 

Εύρος 200 ΜΗζ 

1 

1700,025 

1700,0375 

1700,0500 

1700,0750 

1700,1 

2 

1700,075 

1700,1125 

1700,1500 

1700,2250 

1700,3 

3 

1700,125 

1700,1875 

1700,2500 

1700,3750 

1700,5 

4 

1700,175 

1700,2625 

1700,3500 

1700,5250 

1700,7 

5 

1700,225 

1700,3375 

1700,4500 

1700,6750 

1700,9 

6 

1700,275 

1700,4125 

1700,5500 

1700,8250 

1701,1 

7 

1700,325 

1700,4875 

1700,6500 

1700,9750 

1701,3 

8 

1700,375 

1700,5625 

1700,7500 

1701,1250 

1701,5 

9 

1700,425 

1700,6375 

1700,8500 

1701,2750 

1701,7 

10 

1700,475 

1700,7125 

1700,9500 

1701,4250 

1701,9 

11 

1700,525 

1700,7875 

1701,0500 

1701,5750 

1702,1 

12 

1700,575 

1700,8625 

1701,1500 

1701,7250 

1702,3 

13 

1700,625 

1700,9375 

1701,2500 

1701,8750 

1702,5 

14 

1700,675 

1701,0125 

1701,3500 

1702,0250 

1702,7 

15 

1700,725 

1701,0875 

1701,4500 

1702,1750 

1702,9 

16 

1700,775 

1701,1625 

1701,5500 

1702,3250 

1703,1 

17 

1700,825 

1701,2375 

1701,6500 

1702,4750 


18 

1700,875 

1701,3125 

1701,7500 

1702,6250 

1703,5 

19 

1700,925 

1701,3875 

1701,8500 

1702,7750 

1703,7 

20 

1700,975 

1701,4625 

1701,9500 

1702,9250 

1703,9 

21 

1701,025 

1701,5375 

1702,0500 

1703,0750 

1704,1 

22 

1701,075 

1701,6125 

1702,1500 

1703,2250 

1704,3 

23 

1701,125 

1701,6875 

1702,2500 

1703,3750 

1704,5 

24 

1701,175 

1701,7625 

1702,3500 

1703,5250 

1704,7 

25 

1701,225 

1701,8375 

1702,4500 

1703,6750 

1704,9 

26 

1701,275 

1701,9125 

1702,5500 

1703,8250 
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27 

1701,325 

1701,9875 

1702,6500 

1703,9750 

1705,3 

28 

1701,375 

1702,0625 

1702,7500 

1704,1250 

1705,5 

29 

1701,425 

1702,1375 

1702,8500 

1704,2750 

1705,7 

30 

1701,475 

1702,2125 

1702,9500 

1704,4250 

1705,9 

31 

1701,525 

1702,2875 

1703,0500 

1704,5750 

1706,1 

32 

1701,575 

1702,3625 

1703,1500 

1704,7250 

1706,3 

33 

1701,625 

1702,4375 

1703,2500 

1704,8750 

1706,5 

34 

1701,675 

1702,5125 

1703,3500 

1705,0250 

1706,7 

35 

1701,725 

1702,5875 

1703,4500 

1705,1750 

1706,9 

36 

1701,775 

1702,6625 

1703,5500 

1705,3250 

1707,1 

37 

1701,825 

1702,7375 

1703,6500 

1705,4750 

1707,3 

38 

1701,875 

1702,8125 

1703,7500 

1705,6250 

1707,5 

39 

1701,925 

1702,8875 

1703,8500 

1705,7750 

1707,7 

40 

1701,975 

1702,9625 

1703,9500 

1705,9250 

1707,9 

41 

1702,025 

1703,0375 

1704,0500 

1706,0750 

1708,1 

42 

1702,075 

1703,1125 

1704,1500 

1706,2250 

1708,3 

43 

1702,125 

1703,1875 

1704,2500 

1706,3750 

1708,5 

44 

1702,175 

1703,2625 

1704,3500 

1706,5250 

1708,7 

45 

1702,225 

1703,3375 

1704,4500 

1706,6750 

1708,9 

46 

1702,275 

1703,4125 

1704,5500 

1706,8250 

1709,1 

47 

1702,325 

1703,4875 

1704,6500 

1706,9750 

1709,3 

48 

1702,375 

1703,5625 

1704,7500 

1707,1250 

1709,5 

49 

1702,425 

1703,6375 

1704,8500 

1707,2750 

1709,7 

50 

1702,475 

1703,7125 

1704,9500 

1707,4250 

1709,9 

51 

1702,525 

1703,7875 

1705,0500 

1707,5750 


52 

1702,575 

1703,8625 

1705,1500 

1707,7250 


53 

1702,625 

1703,9375 

1705,2500 

1707,8750 


54 

1702,675 

1704,0125 

1705,3500 

1708,0250 


55 

1702,725 

1704,0875 

1705,4500 

1708,1750 


56 

1702,775 

1704,1625 

1705,5500 

1708,3250 


57 

1702,825 

1704,2375 

1705,6500 

1708,4750 


58 

1702,875 

1704,3125 

1705,7500 

1708,6250 


59 

1702,925 

1704,3875 

1705,8500 

1708,7750 


60 

1702,975 

1704,4625 

1705,9500 

1708,9250 


61 

1703,025 

1704,5375 

1706,0500 

1709,0750 


62 

1703,075 

1704,6125 

1706,1500 

1709,2250 


63 

1703,125 

1704,6875 

1706,2500 

1709,3750 


64 

1703,175 

1704,7625 

1706,3500 

1709,5250 


65 

1703,225 

1704,8375 

1706,4500 

1709,6750 


66 

1703,275 

1704,9125 

1706,5500 

1709,8250 


67 

1703,325 

1704,9875 

1706,6500 

1709,9750 


68 

1703,375 

1705,0625 

1706,7500 



69 

1703,425 

1705,1375 

1706,8500 



70 

1703,475 

1705,2125 

1706,9500 



71 

1703,525 

1705,2875 

1707,0500 



72 

1703,575 

1705,3625 

1707,1500 



73 

1703,625 

1705,4375 

1707,2500 



74 

1703,675 

1705,5125 

1707,3500 



75 

1703,725 

1705,5875 

1707,4500 



76 

1703,775 

1705,6625 

1707,5500 



77 

1703,825 

1705,7375 

1707,6500 



78 

1703,875 

1705,8125 

1707,7500 



79 

1703,925 

1705,8875 

1707,8500 



80 

1703,975 

1705,9625 

1707,9500 



81 

1704,025 

1706,0375 

1708,0500 
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82 

1704,075 

1706,1125 

1708,1500 



83 

1704,125 

1706,1875 

1708,2500 



84 

1704,175 

1706,2625 

1708,3500 



85 

1704,225 

1706,3375 

1708,4500 



86 

1704,275 

1706,4125 

1708,5500 



87 

1704,325 

1706,4875 

1708,6500 



88 

1704,375 

1706,5625 

1708,7500 



89 

1704,425 

1706,6375 

1708,8500 



90 

1704,475 

1706,7125 

1708,9500 



91 

1704,525 

1706,7875 

1709,0500 



92 

1704,575 

1706,8625 

1709,1500 



93 

1704,625 

1706,9375 

1709,2500 



94 

1704,675 

1707,0125 

1709,3500 



95 

1704,725 

1707,0875 

1709,4500 



96 

1704,775 

1707,1625 

1709,5500 



97 

1704,825 

1707,2375 

1709,6500 



98 

1704,875 

1707,3125 

1709,7500 



99 

1704,925 

1707,3875 

1709,8500 



100 

1704,975 

1707,4625 

1709,9500 



101 

1705,025 

1707,5375 




102 

1705,075 

1707,6125 




103 

1705,125 

1707,6875 




104 

1705,175 

1707,7625 




105 

1705,225 

1707,8375 




106 

1705,275 

1707,9125 




107 

1705,325 

1707,9875 




108 

1705,375 

1708,0625 




109 

1705,425 

1708,1375 




110 

1705,475 

1708,2125 




111 

1705,525 

1708,2875 




112 

1705,575 

1708,3625 




113 

1705,625 

1708,4375 




114 

1705,675 

1708,5125 




115 

1705,725 

1708,5875 




116 

1705,775 

1708,6625 




117 

1705,825 

1708,7375 




118 

1705,875 

1708,8125 




119 

1705,925 

1708,8875 




120 

1705,975 

1708,9625 




121 

1706,025 

1709,0375 




122 

1706,075 

1709,1125 




123 

1706,125 

1709,1875 




124 

1706,175 

1709,2625 




125 

1706,225 

1709,3375 




126 

1706,275 

1709,4125 




127 

1706,325 

1709,4875 




128 

1706,375 

1709,5625 




129 

1706,425 

1709,6375 




130 

1706,475 

1709,7125 




131 

1706,525 

1709,7875 




132 

1706,575 

1709,8625 




133 

1706,625 

1709,9375 




134 

1706,675 





135 

1706,725 





136 

1706,775 
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137 

1706,825 





138 

1706,875 





139 

1706,925 





140 

1706,975 





141 

1707,025 





142 

1707,075 





143 

1707,125 





144 

1707,175 





145 

1707,225 





146 

1707,275 





147 

1707,325 





148 

1707,375 





149 

1707,425 





150 

1707,475 





151 

1707,525 





152 

1707,575 





153 

1707,625 





154 

1707,675 





155 

1707,725 





156 

1707,775 





157 

1707,825 





158 

1707,875 





159 

1707,925 





160 

1707,975 





161 

1708,025 





162 

1708,075 





163 

1708,125 





164 

1708,175 





165 

1708,225 





166 

1708,275 





167 

1708,325 





168 

1708,375 





169 

1708,425 





170 

1708,475 





171 

1708,525 





172 

1708,575 





173 

1708,625 





174 

1708,675 





175 

1708,725 





176 

1708,775 





177 

1708,825 





178 

1708,875 





179 

1708,925 





180 

1708,975 





181 

1709,025 





182 

1709,075 





183 

1709,125 





184 

1709,175 





185 

1709,225 





186 

1709,275 





187 

1709,325 





188 

1709,375 





189 

1709,425 





190 

1709,475 





191 

1709,525 
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192 

1709,575 





193 

1709,625 





194 

1709,675 





195 

1709,725 





196 

1709,775 





197 

1709,825 





198 

1709,875 





199 

1709,925 





200 

1709,975 






1785 - 1800 ΜΗζ 


Α/Α 

Εύρος 50 ΚΗζ 

Εύρος 75 ΚΗζ 

Εύρος 100 ΚΗζ 

Εύρος 150 ΚΗζ 

Εύρος 200 ΚΗζ 

1 

1785,0250 

1785,0375 

1785,0500 

1785,0750 

1785,1 

2 

1785,0750 

1785,1125 

1785,1500 

1785,2250 

1785,3 

3 

1785,1250 

1785,1875 

1785,2500 

1785,3750 

1785,5 

4 

1785,1750 

1785,2625 

1785,3500 

1785,5250 

1785,7 

5 

1785,2250 

1785,3375 

1785,4500 

1785,6750 

1785,9 

6 

1785,2750 

1785,4125 

1785,5500 

1785,8250 

1786,1 

7 

1785,3250 

1785,4875 

1785,6500 

1785,9750 

1786,3 

8 

1785,3750 

1785,5625 

1785,7500 

1786,1250 

1786,5 

9 

1785,4250 

1785,6375 

1785,8500 

1786,2750 

1786,7 

10 

1785,4750 

1785,7125 

1785,9500 

1786,4250 

1786,9 

11 

1785,5250 

1785,7875 

1786,0500 

1786,5750 

1787,1 

12 

1785,5750 

1785,8625 

1786,1500 

1786,7250 

1787,3 

13 

1785,6250 

1785,9375 

1786,2500 

1786,8750 

1787,5 

14 

1785,6750 

1786,0125 

1786,3500 

1787,0250 

1787,7 

15 

1785,7250 

1786,0875 

1786,4500 

1787,1750 

1787,9 

16 

1785,7750 

1786,1625 

1786,5500 

1787,3250 

1788,1 

17 

1785,8250 

1786,2375 

1786,6500 

1787,4750 

1788,3 

18 

1785,8750 

1786,3125 

1786,7500 

1787,6250 

1788,5 

19 

1785,9250 

1786,3875 

1786,8500 

1787,7750 

1788,7 

20 

1785,9750 

1786,4625 

1786,9500 

1787,9250 

1788,9 

21 

1786,0250 

1786,5375 

1787,0500 

1788,0750 

1789,1 

22 

1786,0750 

1786,6125 

1787,1500 

1788,2250 

1789,3 

23 

1786,1250 

1786,6875 

1787,2500 

1788,3750 

1789,5 

24 

1786,1750 

1786,7625 

1787,3500 

1788,5250 

1789,7 

25 

1786,2250 

1786,8375 

1787,4500 

1788,6750 

1789,9 

26 

1786,2750 

1786,9125 

1787,5500 

1788,8250 

1790,1 

27 

1786,3250 

1786,9875 

1787,6500 

1788,9750 

1790,3 

28 

1786,3750 

1787,0625 

1787,7500 

1789,1250 

1790,5 

29 

1786,4250 

1787,1375 

1787,8500 

1789,2750 

1790,7 

30 

1786,4750 

1787,2125 

1787,9500 

1789,4250 

1790,9 

31 

1786,5250 

1787,2875 

1788,0500 

1789,5750 

1791,1 

32 

1786,5750 

1787,3625 

1788,1500 

1789,7250 

1791,3 

33 

1786,6250 

1787,4375 

1788,2500 

1789,8750 

1791,5 

34 

1786,6750 

1787,5125 

1788,3500 

1790,0250 

1791,7 

35 

1786,7250 

1787,5875 

1788,4500 

1790,1750 

1791,9 

36 

1786,7750 

1787,6625 

1788,5500 

1790,3250 

1792,1 

37 

1786,8250 

1787,7375 

1788,6500 

1790,4750 

1792,3 

38 

1786,8750 

1787,8125 

1788,7500 

1790,6250 

1792,5 

39 

1786,9250 

1787,8875 

1788,8500 

1790,7750 

1792,7 

40 

1786,9750 

1787,9625 

1788,9500 

1790,9250 

1792,9 

41 

1787,0250 

1788,0375 

1789,0500 

1791,0750 

1793,1 

42 

1787,0750 

1788,1125 

1789,1500 

1791,2250 

1793,3 
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43 

1787,1250 

1788,1875 

1789,2500 

1791,3750 

1793,5 

44 

1787,1750 

1788,2625 

1789,3500 

1791,5250 

1793,7 

45 

1787,2250 

1788,3375 

1789,4500 

1791,6750 

1793,9 

46 

1787,2750 

1788,4125 

1789,5500 

1791,8250 

1794,1 

47 

1787,3250 

1788,4875 

1789,6500 

1791,9750 

1794,3 

48 

1787,3750 

1788,5625 

1789,7500 

1792,1250 

1794,5 

49 

1787,4250 

1788,6375 

1789,8500 

1792,2750 

1794,7 

50 

1787,4750 

1788,7125 

1789,9500 

1792,4250 

1794,9 

51 

1787,5250 

1788,7875 

1790,0500 

1792,5750 

1795,1 

52 

1787,5750 

1788,8625 

1790,1500 

1792,7250 

1795,3 

53 

1787,6250 

1788,9375 

1790,2500 

1792,8750 

1795,5 

54 

1787,6750 

1789,0125 

1790,3500 

1793,0250 

1795,7 

55 

1787,7250 

1789,0875 

1790,4500 

1793,1750 

1795,9 

56 

1787,7750 

1789,1625 

1790,5500 

1793,3250 

1796,1 

57 

1787,8250 

1789,2375 

1790,6500 

1793,4750 

1796,3 

58 

1787,8750 

1789,3125 

1790,7500 

1793,6250 

1796,5 

59 

1787,9250 

1789,3875 

1790,8500 

1793,7750 

1796,7 

60 

1787,9750 

1789,4625 

1790,9500 

1793,9250 

1796,9 

61 

1788,0250 

1789,5375 

1791,0500 

1794,0750 

1797,1 

62 

1788,0750 

1789,6125 

1791,1500 

1794,2250 

1797,3 

63 

1788,1250 

1789,6875 

1791,2500 

1794,3750 

1797,5 

64 

1788,1750 

1789,7625 

1791,3500 

1794,5250 

1797,7 

65 

1788,2250 

1789,8375 

1791,4500 

1794,6750 

1797,9 

66 

1788,2750 

1789,9125 

1791,5500 

1794,8250 

1798,1 

67 

1788,3250 

1789,9875 

1791,6500 

1794,9750 

1798,3 

68 

1788,3750 

1790,0625 

1791,7500 

1795,1250 

1798,5 

69 

1788,4250 

1790,1375 

1791,8500 

1795,2750 

1798,7 

70 

1788,4750 

1790,2125 

1791,9500 

1795,4250 

1798,9 

71 

1788,5250 

1790,2875 

1792,0500 

1795,5750 

1799,1 

72 

1788,5750 

1790,3625 

1792,1500 

1795,7250 

1799,3 

73 

1788,6250 

1790,4375 

1792,2500 

1795,8750 

1799,5 

74 

1788,6750 

1790,5125 

1792,3500 

1796,0250 

1799,7 

75 

1788,7250 

1790,5875 

1792,4500 

1796,1750 

1799,9 

76 

1788,7750 

1790,6625 

1792,5500 

1796,3250 


77 

1788,8250 

1790,7375 

1792,6500 

1796,4750 


78 

1788,8750 

1790,8125 

1792,7500 

1796,6250 


79 

1788,9250 

1790,8875 

1792,8500 

1796,7750 


80 

1788,9750 

1790,9625 

1792,9500 

1796,9250 


81 

1789,0250 

1791,0375 

1793,0500 

1797,0750 


82 

1789,0750 

1791,1125 

1793,1500 

1797,2250 


83 

1789,1250 

1791,1875 

1793,2500 

1797,3750 


84 

1789,1750 

1791,2625 

1793,3500 

1797,5250 


85 

1789,2250 

1791,3375 

1793,4500 

1797,6750 


86 

1789,2750 

1791,4125 

1793,5500 

1797,8250 


87 

1789,3250 

1791,4875 

1793,6500 

1797,9750 


88 

1789,3750 

1791,5625 

1793,7500 

1798,1250 


89 

1789,4250 

1791,6375 

1793,8500 

1798,2750 


90 

1789,4750 

1791,7125 

1793,9500 

1798,4250 


91 

1789,5250 

1791,7875 

1794,0500 

1798,5750 


92 

1789,5750 

1791,8625 

1794,1500 

1798,7250 


93 

1789,6250 

1791,9375 

1794,2500 

1798,8750 


94 

1789,6750 

1792,0125 

1794,3500 

1799,0250 


95 

1789,7250 

1792,0875 

1794,4500 

1799,1750 


96 

1789,7750 

1792,1625 

1794,5500 

1799,3250 


97 

1789,8250 

1792,2375 

1794,6500 

1799,4750 
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98 

1789,8750 

1792,3125 

1794,7500 

1799,6250 


99 

1789,9250 

1792,3875 

1794,8500 

1799,7750 


100 

1789,9750 

1792,4625 

1794,9500 

1799,9250 


101 

1790,0250 

1792,5375 

1795,0500 



102 

1790,0750 

1792,6125 

1795,1500 



103 

1790,1250 

1792,6875 

1795,2500 



104 

1790,1750 

1792,7625 

1795,3500 



105 

1790,2250 

1792,8375 

1795,4500 



106 

1790,2750 

1792,9125 

1795,5500 



107 

1790,3250 

1792,9875 

1795,6500 



108 

1790,3750 

1793,0625 

1795,7500 



109 

1790,4250 

1793,1375 

1795,8500 



110 

1790,4750 

1793,2125 

1795,9500 



111 

1790,5250 

1793,2875 

1796,0500 



112 

1790,5750 

1793,3625 

1796,1500 



113 

1790,6250 

1793,4375 

1796,2500 



114 

1790,6750 

1793,5125 

1796,3500 



115 

1790,7250 

1793,5875 

1796,4500 



116 

1790,7750 

1793,6625 

1796,5500 



117 

1790,8250 

1793,7375 

1796,6500 



118 

1790,8750 

1793,8125 

1796,7500 



119 

1790,9250 

1793,8875 

1796,8500 



120 

1790,9750 

1793,9625 

1796,9500 



121 

1791,0250 

1794,0375 

1797,0500 



122 

1791,0750 

1794,1125 

1797,1500 



123 

1791,1250 

1794,1875 

1797,2500 



124 

1791,1750 

1794,2625 

1797,3500 



125 

1791,2250 

1794,3375 

1797,4500 



126 

1791,2750 

1794,4125 

1797,5500 



127 

1791,3250 

1794,4875 

1797,6500 



128 

1791,3750 

1794,5625 

1797,7500 



129 

1791,4250 

1794,6375 

1797,8500 



130 

1791,4750 

1794,7125 

1797,9500 



131 

1791,5250 

1794,7875 

1798,0500 



132 

1791,5750 

1794,8625 

1798,1500 



133 

1791,6250 

1794,9375 

1798,2500 



134 

1791,6750 

1795,0125 

1798,3500 



135 

1791,7250 

1795,0875 

1798,4500 



136 

1791,7750 

1795,1625 

1798,5500 



137 

1791,8250 

1795,2375 

1798,6500 



138 

1791,8750 

1795,3125 

1798,7500 



139 

1791,9250 

1795,3875 

1798,8500 



140 

1791,9750 

1795,4625 

1798,9500 



141 

1792,0250 

1795,5375 

1799,0500 



142 

1792,0750 

1795,6125 

1799,1500 



143 

1792,1250 

1795,6875 

1799,2500 



144 

1792,1750 

1795,7625 

1799,3500 



145 

1792,2250 

1795,8375 

1799,4500 



146 

1792,2750 

1795,9125 

1799,5500 



147 

1792,3250 

1795,9875 

1799,6500 



148 

1792,3750 

1796,0625 

1799,7500 



149 

1792,4250 

1796,1375 

1799,8500 



150 

1792,4750 

1796,2125 

1799,9500 



151 

1792,5250 

1796,2875 




152 

1792,5750 

1796,3625 
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153 

1792,6250 

1796,4375 




154 

1792,6750 

1796,5125 




155 

1792,7250 

1796,5875 




156 

1792,7750 

1796,6625 




157 

1792,8250 

1796,7375 




158 

1792,8750 

1796,8125 




159 

1792,9250 

1796,8875 




160 

1792,9750 

1796,9625 




161 

1793,0250 

1797,0375 




162 

1793,0750 

1797,1125 




163 

1793,1250 

1797,1875 




164 

1793,1750 

1797,2625 




165 

1793,2250 

1797,3375 




166 

1793,2750 

1797,4125 




167 

1793,3250 

1797,4875 




168 

1793,3750 

1797,5625 




169 

1793,4250 

1797,6375 




170 

1793,4750 

1797,7125 




171 

1793,5250 

1797,7875 




172 

1793,5750 

1797,8625 




173 

1793,6250 

1797,9375 




174 

1793,6750 

1798,0125 




175 

1793,7250 

1798,0875 




176 

1793,7750 

1798,1625 




177 

1793,8250 

1798,2375 




178 

1793,8750 

1798,3125 




179 

1793,9250 

1798,3875 




180 

1793,9750 

1798,4625 




181 

1794,0250 

1798,5375 




182 

1794,0750 

1798,6125 




183 

1794,1250 

1798,6875 




184 

1794,1750 

1798,7625 




185 

1794,2250 

1798,8375 




186 

1794,2750 

1798,9125 




187 

1794,3250 

1798,9875 




188 

1794,3750 

1799,0625 




189 

1794,4250 

1799,1375 




190 

1794,4750 

1799,2125 




191 

1794,5250 

1799,2875 




192 

1794,5750 

1799,3625 




193 

1794,6250 

1799,4375 




194 

1794,6750 

1799,5125 




195 

1794,7250 

1799,5875 




196 

1794,7750 

1799,6625 




197 

1794,8250 

1799,7375 




198 

1794,8750 

1799,8125 




199 

1794,9250 

1799,8875 




200 

1794,9750 

1799,9625 




201 

1795,0250 





202 

1795,0750 





203 

1795,1250 





204 

1795,1750 





205 

1795,2250 





206 

1795,2750 





207 

1795,3250 
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208 

1795,3750 





209 

1795,4250 





210 

1795,4750 





211 

1795,5250 





212 

1795,5750 





213 

1795,6250 





214 

1795,6750 





215 

1795,7250 





216 

1795,7750 





217 

1795,8250 





218 

1795,8750 





219 

1795,9250 





220 

1795,9750 





221 

1796,0250 





222 

1796,0750 





223 

1796,1250 





224 

1796,1750 





225 

1796,2250 





226 

1796,2750 





227 

1796,3250 





228 

1796,3750 





229 

1796,4250 





230 

1796,4750 





231 

1796,5250 





232 

1796,5750 





233 

1796,6250 





234 

1796,6750 





235 

1796,7250 





236 

1796,7750 





237 

1796,8250 





238 

1796,8750 





239 

1796,9250 





240 

1796,9750 





241 

1797,0250 





242 

1797,0750 





243 

1797,1250 





244 

1797,1750 





245 

1797,2250 





246 

1797,2750 





247 

1797,3250 





248 

1797,3750 





249 

1797,4250 





250 

1797,4750 





251 

1797,5250 





252 

1797,5750 





253 

1797,6250 





254 

1797,6750 





255 

1797,7250 





256 

1797,7750 





257 

1797,8250 





258 

1797,8750 





259 

1797,9250 





260 

1797,9750 





261 

1798,0250 





262 

1798,0750 
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263 

1798,1250 





264 

1798,1750 





265 

1798,2250 





266 

1798,2750 





267 

1798,3250 





268 

1798,3750 





269 

1798,4250 





270 

1798,4750 





271 

1798,5250 





272 

1798,5750 





273 

1798,6250 





274 

1798,6750 





275 

1798,7250 





276 

1798,7750 





277 

1798,8250 





278 

1798,8750 





279 

1798,9250 





280 

1798,9750 





281 

1799,0250 





282 

1799,0750 





283 

1799,1250 





284 

1799,1750 





285 

1799,2250 





286 

1799,2750 





287 

1799,3250 





288 

1799,3750 





289 

1799,4250 





290 

1799,4750 





291 

1799,5250 





292 

1799,5750 





293 

1799,6250 





294 

1799,6750 





295 

1799,7250 





296 

1799,7750 





297 

1799,8250 





298 

1799,8750 





299 

1799,9250 





300 

1799,9750 






Παρατηρήσεις 

1. Οι ανωτέρω πίνακες αφορούν μόνο μονόδρομες ζεύξεις. 

2. Προκειμένου να προστατευθούν οι σταθμοί λήψης της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μέσω Δορυφόρου, θα 
λαμβάνονται όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα ώστε να περιορίζονται οι εκπομπές από συστήματα της Σταθερής 
Υπηρεσίας προς την κατεύθυνση των σταθμών αυτών. 
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Β.5. Ζώνη Συχνοτήτων 2,1 ΟΗζ (2025 - 2110 ΜΗζ ζευγάρι με 2200 - 2290 ΜΗζ) 

Παραπομπή: ΟΕΡΤ/ΕΒΟ ΒθοοπιπιοηάαΙίοη Τ/Β13-01 Αηηοχ Ο 
Κεντρική Συχνότητα (Ιο) = 2155 ΜΗζ 

Διαπόσταση Αμφίδρομου Διαύλου (ϋυρίθχ δραοίηο) = 175 ΜΗζ 


Α/ 

Α 

Εύρος Διαύλου: 

1.75 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

3.5 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

7 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

14 ΜΗζ 


Εμπροσθό- 

δοτος 

(ΡθΓ\Λ/3Γ<1) 

ΜΗζ 

Ανάστρο¬ 

φος 

(ΒβνβΓδθ) 

ΜΗζ 

Εμπροσθό- 

δοτος 

(ΡθΓ\Λ/3Γ<1) 

ΜΗζ 

Ανάστρο¬ 

φος 

(ΒβνβΓδθ) 

ΜΗζ 

Εμπροσθό- 

δοτος 

(ΡθΓ\Λ/3Γδ) 

ΜΗζ 

Ανά¬ 

στροφος 

(ΒβνβΓδθ) 

ΜΗζ 

Εμπροσθό- 

δοτος 

(ΡθΠΛ/3Γά) 

ΜΗζ 

Ανά¬ 

στροφος 

(ΒβνβΓδβ) 

ΜΗζ 

1 

2026,25 

2201,25 

2029,75 

2204,75 

2035 

2210 

2038,5 

2213,5 

2 

2028 

2203 

2033,25 

2208,25 

2042 

2217 

2052,5 

2227,5 

3 

2029,75 

2204,75 

2036,75 

2211,75 

2049 

2224 

2066,5 

2241,5 

4 

2031,5 

2206,5 

2040,25 

2215,25 

2056 

2231 

2080,5 

2255,5 

5 

2033,25 

2208,25 

2043,75 

2218,75 

2063 

2238 

2094,5 

2269,5 

6 

2035 

2210 

2047,25 

2222,25 

2070 

2245 



7 

2036,75 

2211,75 

2050,75 

2225,75 

2077 

2252 



8 

2038,5 

2213,5 

2054,25 

2229,25 

2084 

2259 



9 

2040,25 

2215,25 

2057,75 

2232,75 

2091 

2266 



10 

2042 

2217 

2061,25 

2236,25 

2098 

2273 



11 

2043,75 

2218,75 

2064,75 

2239,75 

2105 

2280 



12 

2045,5 

2220,5 

2068,25 

2243,25 





13 

2047,25 

2222,25 

2071,75 

2246,75 





14 

2049 

2224 

2075,25 

2250,25 





15 

2050,75 

2225,75 

2078,75 

2253,75 





16 

2052,5 

2227,5 

2082,25 

2257,25 





17 

2054,25 

2229,25 

2085,75 

2260,75 





18 

2056 

2231 

2089,25 

2264,25 





19 

2057,75 

2232,75 

2092,75 

2267,75 





20 

2059,5 

2234,5 

2096,25 

2271,25 





21 

2061,25 

2236,25 

2099,75 

2274,75 





22 

2063 

2238 

2103,25 

2278,25 





23 

2064,75 

2239,75 

2106,75 

2281,75 





24 

2066,5 

2241,5 







25 

2068,25 

2243,25 







26 

2070 

2245 







27 

2071,75 

2246,75 







28 

2073,5 

2248,5 







29 

2075,25 

2250,25 







30 

2077 

2252 







31 

2078,75 

2253,75 







32 

2080,5 

2255,5 







33 

2082,25 

2257,25 







34 

2084 

2259 







35 

2085,75 

2260,75 







36 

2087,5 

2262,5 







37 

2089,25 

2264,25 







38 

2091 

2266 







39 

2092,75 

2267,75 







40 

2094,5 

2269,5 







41 

2096,25 

2271,25 







42 

2098 

2273 







43 

2099,75 

2274,75 







44 

2101,5 

2276,5 







45 

2103,25 

2278,25 







46 

2105 

2280 







47 

2106,75 

2281,75 







48 

2108,5 

2283,5 
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Β.6. Ζώνη Συχνοτήτων 2,3 ΟΗζ (2300 - 2400 ΜΗζ) 


Αναλογικές Σταθερές & Κινητές Ραδιοζεύξεις 

Α/Α 

Εύρος Διαύλου: 20 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 28 ΜΗζ 


Εμπροσθόδοτος 

Εμπροσθόδοτος 


(Ροπ/ναΓά) 

(Ροη/ναιχΙ) 


ΜΗζ 

ΜΗζ 

1 

2310 

2320 

2 

2330 

2350 

3 

2350 

2380 

4 

2370 


5 

2390 



Ψηφιακές Σταθερές & Κινητές Ραδιοζεύξεις 

Α/Α 

Εύρος Διαύλου: 

5 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

10 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

20 ΜΗζ 


Εμπροσθόδοτος 

(ΡθΓ\Λ/3ΙΧΐ) 

ΜΗζ 

Εμπροσθόδοτος 

(Ρ0ΠΛ/3Γ0) 

ΜΗζ 

Εμπροσθόδοτος 

(Ρ0ΠΛ/3Γ0) 

ΜΗζ 

1 

2302,5 

2305 

2310 

2 

2307,5 

2315 

2330 

3 

2312,5 

2325 

2350 

4 

2317,5 

2335 

2370 

5 

2322,5 

2345 

2390 

6 

2327,5 

2355 


7 

2332,5 

2365 


8 

2337,5 

2375 


9 

2342,5 

2385 


10 

2347,5 

2395 


11 

2352,5 



12 

2357,5 



13 

2362,5 



14 

2367,5 



15 

2372,5 



16 

2377,5 



17 

2382,5 



18 

2387,5 



19 

2392,5 



20 

2397,5 




Β.7. Ζώνη Συχνοτήτων 4 ΟΗζ (3800 - 4200 ΜΗζ) 

Παραπομπή: ΟΕΡΤ/ΕΒΟ ΒοοοπιπίθητΙαΙίοη 12-08 Αηηοχ Β ΡθγΙ 1 (3800 - 4200 ΜΗζ) 
Κεντρική Συχνότητα (Ιο) = 4003,5 ΜΗζ 

Διαπόσταση Αμφίδρομου Διαύλου (ϋυρίβχ δραοίης)) = 213 ΜΗζ 


Α/Α 

Εύρος Διαύλου: 29 ΜΗζ ! 


Εμπροσθόδοτος (Ροη/νβιτ)) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος (ΡβνθΓεβ) 

ΜΗζ 

1 

3824.5 

4037.5 

2 

3853.5 

4066.5 

3 

3882.5 

4095.5 

4 

3911.5 

4124.5 

5 

3940.5 

4153.5 

6 

3969.5 

4182.5 
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Παρατηρήσεις 

Υφιστάμενα συστήματα με εκχωρημένες ραδιοσυχνότητες στους αμφίδρομους διαύλους του κατωτέρω πίνακα 
μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν μέχρι 31.12.2012. 


Α/Α 

Εύρος Διαύλου: 29 ΜΗζ 


ΡοηΛ/αιτΙ (ΜΗζ) 

ΒβνβΓδβ (ΜΗζ) 

1 

3611,5 

3737,5 

2 

3640,5 

3737,5 

3 

3640,5 

3766,5 

4 

3640,5 

3795,5 

5 

3699,5 

3766,5 

6 

3699,5 

3795,5 


Β.8. Ζώνη Συχνοτήτων ΕοννθΓ 6 ΟΗζ (5925 - 6425 ΜΗζ) 


Παραπομπή: ΟΕΡΤ/ΕΒΟ ΒθαοπιπίθηάαΙίοη 14-01 
Κεντρική Συχνότητα (Ιο) = 6175 ΜΗζ 
Διαπόσταση Αμφίδρομου Διαύλου = 252,04 ΜΗζ 


Α/Α 

Εύρος Διαύλου: 29,65 ΜΗζ 


Εμπροσθόδοτος (Ροη/νβΓά) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος (ΒβνβΓδθ) 

ΜΗζ 

1 

5945,2 

6197,24 

2 

5974,85 

6226,89 

3 

6004,5 

6256,54 

4 

6034,15 

6286,19 

5 

6063,8 

6315,84 

6 

6093,45 

6345,49 

7 

6123,1 

6375,14 

8 

6152,75 

6404,79 


Παρατηρήσεις 

Υφιστάμενα συστήματα με εκχωρημένες ραδιοσυχνότητες που δε συμμορφώνονται με το παραπάνω σχήμα 
μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν μέχρι 31-12-2012. 

Β.9. Ζώνη Συχνοτήτων υρραΓ 6 ΘΗζ (6425 - 7110 ΜΗζ) 

Παραπομπή: ΟΕΡΤ/ΕΒΟ ΒθαοπιπίθηάαΙίοη 14-02 
Κεντρική Συχνότητα (Ιο) = 6770 ΜΗζ 

Διαπόσταση Αμφίδρομου Διαύλου (ϋυρίβχ δρασίι^) = 340 ΜΗζ 


Α/Α 

Εύρος Διαύλου: 40 ΜΗζ 


Εμπροσθόδοτος (Ροη/νβΓά) 

(ΜΗζ 

Ανάστροφος (ΒβνβΓδθ) 

ΜΗζ 

1 

6460 

6800 

2 

6500 

6840 

3 

6540 

6880 

4 

6580 

6920 

5 

6620 

6960 

6 

6660 

7000 

7 

6700 

7040 

8 

6740 

7080 


Παρατηρήσεις 

Ισχύουν οι συστάσεις 2-9 της σύστασης ΟΕΡΤ/ΕΒΟ ΒθοοπιπίθηάαΙΙοη 14-02. 
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Β.10. Ζώνη Συχνοτήτων 1_ο\λ/θγ 7 ΘΗζ (7125 - 7425 ΜΗζ) 

Παραπομπή: ΙΤυ-Π ΒοοοπιπιοηςΙαΙίοπ Ρ.385-7 
Κεντρική Συχνότητα (ίο) = 7275 ΜΗζ 

Διαπόσταση Αμφίδρομου Διαύλου (ΟυρΙβχ δραοίπς)) = 161 ΜΗζ 


Αναλογικές Ραδιοζεύξεις 

Α/Α 

Εύρος Διαύλου: 7 ΜΗζ 


Εμπροσθόδοτος (ΡοτννβΓοΙ) ΜΗζ 

Ανάστροφος (ΡβνβΓεβ) ΜΗζ 

1 

7128 

- 

2 

7135 

- 

3 

7142 

7303 

4 

7149 

7310 

5 

7156 

7317 

6 

7163 

7324 

7 

7170 

7331 

8 

7177 

7338 

9 

7184 

7345 

10 

7191 

7352 

11 

7198 

7359 

12 

7205 

7366 

13 

7212 

7373 

14 

7219 

7380 

15 

7226 

7387 

16 

7233 

7394 

17 

7240 

7401 

18 

7247 

7408 

19 

- 

7415 

20 

- 

7422 


Αναλογικές Ραδιοζεύξεις για Μεταφορά Τηλεοπτικού Προγράμματος & 

Αναλογικές Ραδιοζεύξεις μεταξύ Σταθερών Σημείων και Μεταφερόμενων Σταθμών Συλλογής Ειδήσεων 

Α/Α 

Εύρος Διαύλου: 28 ΜΗζ 


Εμπροσθόδοτος (Ροη/νειχΙ) 

ΜΗζ 

1 

7142 

2 

7170 

3 

7198 

4 

7226 

5 

7317 

6 

7345 

7 

7373 

8 

7401 


Παρατηρήσεις 

Οι δίαυλοι 1, 2 και 19, 20 του πρώτου πίνακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για μονόδρομος ζεύξεις. 
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Β.11. Ζώνη Συχνοτήτων ΙΙρρθΓ 7 ΟΗζ (7425 - 7725 ΜΗζ) 

Παραπομπή: ΟΕΡΤ/ΕΠΟ ΒαοοπιπίθηςΙαΙίοη (02)06 Αηηοχ 1 
Κεντρική Συχνότητα (ίο) = 7575 ΜΗζ 

Διαπόσταση Αμφίδρομου Διαύλου (ΟυρΙβχ δραοίηο) = 154 ΜΗζ 


Α/Α 

Εύρος Διαύλου: 

7 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

14 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

28 ΜΗζ 


Εμπροσθόδοτος 

(Ρογ\λ/3γ0) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος 

(ΒθνβΓδθ) 

ΜΗζ 

Εμπροσθόδοτος 

(Ροη/ν3Γά) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος 

(ΒθνβΓδθ) 

ΜΗζ 

Εμπροσθόδοτος 

(ΡθΓ\Λ/3Γ0) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος 

(ΒθνβΓδθ) 

ΜΗζ 

1 

7431,5 

7585,5 

7435 

7589 

7442 

7596 

2 

7438,5 

7592,5 

7449 

7603 

7470 

7624 

3 

7445,5 

7599,5 

7463 

7617 

7498 

7652 

4 

7452,5 

7606,5 

7477 

7631 

7526 

7680 

5 

7459,5 

7613,5 

7491 

7645 

7554 

7708 

6 

7466,5 

7620,5 

7505 

7659 



7 

7473,5 

7627,5 

7519 

7673 



8 

7480,5 

7634,5 

7533 

7687 



9 

7487,5 

7641,5 

7547 

7701 



10 

7494,5 

7648,5 

7561 

7715 



11 

7501,5 

7655,5 





12 

7508,5 

7662,5 





13 

7515,5 

7669,5 





14 

7522,5 

7676,5 





15 

7529,5 

7683,5 





16 

7536,5 

7690,5 





17 

7543,5 

7697,5 





18 

7550,5 

7704,5 





19 

7557,5 

7711,5 





20 

7564,5 

7718,5 






Παρατηρήσεις 

Υφιστάμενα ψηφιακά συστήματα με εκχωρημένες ραδιοσυχνότητες στους αμφίδρομους διαύλους του παρακάτω 
πίνακα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν μέχρι 31.2.2012. 

Υφιστάμενα αναλογικά με εκχωρημένες ραδιοσυχνότητες στους αμφίδρομους διαύλους του κατωτέρω πίνακα 
μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν μέχρι 31.12.2010. 


Α/Α 

Εύοοο Διαύλ 

ου: 7 ΜΗζ 


Εμπροσθόδοτος (Ρογ\λ/3γ0) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος (ΒθνβΓδθ) 

ΜΗζ 

1 

7428 

7589 

2 

7435 

7596 

3 

7442 

7603 

4 

7449 

7610 

5 

7456 

7617 

6 

7463 

7624 

7 

7470 

7631 

8 

7477 

7638 

9 

7484 

7645 

10 

7491 

7652 

11 

7498 

7659 

12 

7505 

7666 

13 

7512 

7673 

14 

7519 

7680 

15 

7526 

7687 

16 

7533 

7694 

17 

7540 

7701 

18 

7547 

7708 

19 

7554 

7715 

20 

_7561_ 

7722 
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Β.12. Ζώνη Συχνοτήτων Ι_ο\λ/θγ 8 ΘΗζ (7725 - 8275 ΜΗζ) 


Παραπομπή: ΙΤυ-Π ΗοοοπιπιβηοΙαΙίοη Ρ.386-6 Αηηοχ 1 
Κεντρική Συχνότητα (Ιο) = 8000 ΜΗζ 

Διαπόσταση Αμφίδρομου Διαύλου (ΟυρΙβχ δραοίης)) = 311,32 ΜΗζ 


Α/Α 

Εύρος Διαύλου: 29,65 ΜΗζ 


Εμπροσθόδοτος (Ροη/νθΓά) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος (ΒβνθΓδβ) 

ΜΗζ 

1 

7747,7 

8059,02 

2 

7777,35 

8088,67 

3 

7807 

8118,32 

4 

7836,65 

8147,97 

5 

7866,3 

8177,62 

6 

7895,95 

8207,27 

7 

7925,6 

8236,92 

8 

7955,25 

8266,57 


Β.13. Ζώνη Συχνοτήτων ΙΙρρθΓ 8 ΘΗζ (8275 - 8500 ΜΗζ) 

Παραπομπή: ΙΤυ-Π ΒοοοπιπιοπόαΙίοη Ρ.386-6 Αηηοχ 3 
Κεντρική Συχνότητα (Ιο) = 8387.5 ΜΗζ 

Διαπόσταση αμφίδρομου Διαύλου (Εύρος Διαύλου: 7 ΜΗζ) = 126 ΜΗζ 
Διαπόσταση αμφίδρομου Διαύλου (Εύρος Διαύλου: 14 ΜΗζ) = 119 ΜΗζ 


Α/Α 

Εύρος Διαύλου: 7 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 14 ΜΗζ 


Εμπροσθόδοτος 

(ΡθΓ\Λ/3Γ0) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος (ΒονβΓ- 

δθ) 

ΜΗζ 

Εμπροσθόδοτος 

(Ρ0ΠΛ/3Γ0) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος (Βθ- 
νθΓδθ) 

ΜΗζ 

1 

8286 

8412 

8293 

8412 

2 

8293 

8419 

8307 

8426 

3 

8300 

8426 

8321 

8440 

4 

8307 

8433 

8335 

8454 

5 

8314 

8440 

8349 

8468 

6 

8321 

8447 

8363 

8482 

7 

8328 

8454 



8 

8335 

8461 



9 

8342 

8468 



10 

8349 

8475 



11 

8356 

8482 



12 

8363 

8489 




Παρατήρηση 

Υφιστάμενα συστήματα με εκχωρημένες ραδιοσυχνότητες στους διαύλους του παρακάτω πίνακα μπορούν να 
συνεχίσουν να λειτουργούν μέχρι 31.12.2012. 


| Ζώνη Συχνοτήτων 8200 - 8500 ΜΗζ | 

Α/Α 

Εύρος Διαύλου: 11,662 ΜΗζ | 


Εμπροσθόδοτος (Ροη/νβΓά) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος (Ββνβι-δθ) 

ΜΗζ 

1 

8210,048 

8361,662 

2 

8221,71 

8373,324 

3 

8233,372 

8384,986 

4 

8245,034 

8396,648 

5 

8256,696 

8408,31 

6 

8268,358 

8419,972 

7 

8280,02 

8431,634 

8 

8291,682 

8443,296 

9 

8303,344 

8454,958 

10 

8315,006 

8466,62 

11 

8326,668 

8478,282 

12 

8338,33 

8489,944 
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Β.14. Ζώνη Συχνοτήτων 10 ΟΗζ (10 - 10,68 ΘΗζ) 


Αναλογικές Ραδιοζεύξεις για Μεταφορά Τηλεοπτικού Προγράμματος & 

Αναλογικές Ραδιοζεύξεις μεταξύ Σταθερών Σημείων και Μεταφερόμενων Σταθμών Συλλογής Ειδήσεων 

Α/Α 

Εύρος Διαύλου: 28 ΜΗζ 


Εμπροσθόδοτος 

(ΡθΠΛ/3Γά) 

ΜΗζ 

1 

10017 

2 

10045 

3 

10073 

4 

10101 

5 

10129 

6 

10157 

7 

10185 

8 

10213 

9 

10241 

10 

10269 

11 

10297 

12 

10325 

13 

10353 

14 

10381 

15 

10409 

16 

10437 

17 

10465 

18 

10493 

19 

10521 

20 

10549 

21 

10577 

22 

10605 

23 

10633 

24 

10661 


Ψηφιακές Ραδιοζεύξεις για Μεταφορά Τηλεοπτικού Προγράμματος & 

Ψηφιακές Ραδιοζεύξεις μεταξύ Σταθερών Σημείων και Μεταφερόμενων Σταθμών Συλλογής Ειδήσεων 

Α/Α 

Εύρος Διαύλου: 

5 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

10 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

20 ΜΗζ 


Εμπροσθόδοτος 

(Ρ0ΠΛ/3Γ0) 

ΜΗζ 

Εμπροσθόδοτος 

(Ρ0ΠΛ/3Γ0) 

ΜΗζ 

Εμπροσθόδοτος 

(Ρ0ΠΛ/3Γ0) 

ΜΗζ 

1 

10002,5 

10005 

10010 

2 

10007,5 

10015 

10030 

3 

10012,5 

10025 

10050 

4 

10017,5 

10035 

10070 

5 

10022,5 

10045 

10090 

6 

10027,5 

10055 

10110 

7 

10032,5 

10065 

10130 

8 

10037,5 

10075 

10150 

9 

10042,5 

10085 

10170 

10 

10047,5 

10095 

10190 

11 

10052,5 

10105 

10210 

12 

10057,5 

10115 

10230 

13 

10062,5 

10125 

10250 

14 

10067,5 

10135 

10270 

15 

10072,5 

10145 

10290 

16 

10077,5 

10155 

10310 

17 

10082,5 

10165 

10330 
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18 

10087,5 

10175 

10350 

19 

10092,5 

10185 

10370 

20 

10097,5 

10195 

10390 

21 

10102,5 

10205 

10410 

22 

10107,5 

10215 

10430 

23 

10112,5 

10225 

10450 

24 

10117,5 

10235 

10470 

25 

10122,5 

10245 

10490 

26 

10127,5 

10255 

10510 

27 

10132,5 

10265 

10530 

28 

10137,5 

10275 

10550 

29 

10142,5 

10285 

10570 

30 

10147,5 

10295 

10590 

31 

10152,5 

10305 

10610 

32 

10157,5 

10315 

10630 

33 

10162,5 

10325 

10650 

34 

10167,5 

10335 

10670 

35 

10172,5 

10345 


36 

10177,5 

10355 


37 

10182,5 

10365 


38 

10187,5 

10375 


39 

10192,5 

10385 


40 

10197,5 

10395 


41 

10202,5 



42 

10207,5 

10415 


43 

10212,5 

10425 


44 

10217,5 

10435 


45 

10222,5 

10445 


46 

10227,5 

10455 


47 

10232,5 

10465 


48 

10237,5 

10475 


49 

10242,5 

10485 


50 

10247,5 

10495 


51 

10252,5 

10505 


52 

10257,5 

10515 


53 

10262,5 

10525 


54 

10267,5 

10535 


55 

10272,5 

10545 


56 

10277,5 

10555 


57 

10282,5 

10565 


58 

10287,5 

10575 


59 

10292,5 

10585 


60 

10297,5 

10595 


61 

10302,5 

10605 


62 

10307,5 

10615 


63 

10312,5 

10625 


64 

10317,5 

10635 


65 

10322,5 

10645 


66 

10327,5 

10655 


67 

10332,5 

10665 


68 

10337,5 

10675 


69 

10342,5 



70 

10347,5 



71 

10352,5 



72 

10357,5 
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73 

10362,5 



74 

10367,5 



75 

10372,5 



76 

10377,5 



77 

10382,5 



78 

10387,5 



79 

10392,5 



80 

10397,5 



81 

10402,5 



82 

10407,5 



83 

10412,5 



84 

10417,5 



85 

10422,5 



86 

10427,5 



87 

10432,5 



88 

10437,5 



89 

10442,5 



90 

10447,5 



91 

10452,5 



92 

10457,5 



93 

10462,5 



94 

10467,5 



95 

10472,5 



96 

10477,5 



97 

10482,5 



98 

10487,5 



99 

10492,5 



100 

10497,5 



101 

10502,5 



102 

10507,5 



103 

10512,5 



104 

10517,5 



105 

10522,5 



106 

10527,5 



107 

10532,5 



108 

10537,5 



109 

10542,5 



110 

10547,5 



111 

10552,5 



112 

10557,5 



113 

10562,5 



114 

10567,5 



115 

10572,5 



116 

10577,5 



117 

10582,5 



118 

10587,5 



119 

10592,5 



120 

10597,5 



121 

10602,5 



122 

10607,5 



123 

10612,5 



124 

10617,5 



125 

10622,5 



126 

10627,5 



127 

10632,5 
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128 

10637,5 



129 

10642,5 



130 

10647,5 



131 

10652,5 



132 

10657,5 



133 

10662,5 



134 

10667,5 



135 

10672,5 



136 

10677,5 




Β.15. Ζώνη Συχνοτήτων 11 ΘΗζ (10,7 - 11,7 ΘΗζ) 

Παραπομπή: ΘΕΡΤ/ΕΒΘ ΒθοοπιπίθηάαΙίοη 12-06 Βσο.3 
Κεντρική Συχνότητα (Ιο) = 11200 ΜΗζ 

Διαπόσταση Αμφίδρομου Διαύλου (ϋυρίβχ δραοίηθ) = 490 ΜΗζ 


Α/Α 

Εύρος Διαύλου: 40 ΜΗζ 


Εμπροσθόδοτος (Ροπ/νθΓά) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος (ΒβνβΓδθ) 

ΜΗζ 

1 

10735 

11225 

2 

10775 

11265 

3 

10815 

11305 

4 

10855 

11345 

5 

10895 

11385 

6 

10935 

11425 

7 

10975 

11465 

8 

11015 

11505 

9 

11055 

11545 

10 

11095 

11585 

11 

11135 

11625 

12 

11175 

11665 


Παρατήρηση 

Δε θα χορηγείται δικαίωμα χρήσης του διαύλου 12 του ανωτέρω πίνακα. Επίσης, δε θα χορηγούνται δικαιώ¬ 
ματα χρήσης του διαύλου 6 στην περίπτωση ζεύξεων όπου η χαμηλή συχνότητα του διαύλου εκπέμπεται με 
κατεύθυνση από Νότο προς Βορρά. 

Β.16. Ζώνη Συχνοτήτων 13 ΘΗζ (12,75 - 13,25 ΘΗζ) 

Παραπομπή: ΘΕΡΤ/ΕΒΘ ΒθοοπιπίθηάαΙίοη 12-02 
Κεντρική Συχνότητα (Ιο) = 12996 ΜΗζ 

Διαπόσταση Αμφίδρομου Καναλιού (ΘυρΙοχ δραοίηςι) = 266 ΜΗζ 


< < 

Εύρος Διαύλου: 

1,75 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

3,5 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

7 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

14 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

28 ΜΗζ 


Εμπροσθό¬ 
δοτος (ΡθΓ- 
νν3Γ0) 

ΜΗζ 

Ανάστρο¬ 

φος 

(ΒθνθΓ3β) 

ΜΗζ 

Εμπροσθό¬ 
δοτος (ΡθΓ- 
ννατά) 

ΜΗζ 

Ανάστρο¬ 

φος 

(ΒθνθΓδβ) 

ΜΗζ 

Εμπροσθό¬ 
δοτος (ΡθΓ- 
ΙΛ/3Γ0) 

ΜΗζ 

Ανά¬ 

στρο¬ 

φος 

(ΒβνβΓΗθ) 

ΜΗζ 

Εμπροσθό¬ 
δοτος (ΡθΓ- 
νν3Γά) 

ΜΗζ 

Ανά¬ 

στρο¬ 

φος 

(ΗθνθΓβθ) 

ΜΗζ 

Εμπροσθό¬ 
δοτος (ΡθΓ- 
\Λ/3Γά) 

ΜΗζ 

Ανά¬ 

στρο¬ 

φος 

(Ββ- 

νΘΓ3β) 

ΜΗζ 

1 

12751,875 

13017,875 

12752,75 

13018,75 

12754,5 

13020,5 

12758 

13024 

12765 

13031 

2 

12753,625 

13019,625 

12756,25 

13022,25 

12761,5 

13027,5 

12772 

13038 

12793 

13059 

3 

12755,375 

13021,375 

12759,75 

13025,75 

12768,5 

13034,5 



12821 

13087 

4 

12757,125 

13023,125 

12763,25 

13029,25 

12775,5 

13041,5 



12849 

13115 

5 

12758,875 

13024,875 

12766,75 

13032,75 

12782,5 

13048,5 



12877 

13143 

6 

12760,625 

13026,625 

12770,25 

13036,25 

12789,5 

13055,5 



12905 

13171 

7 

12762,375 

13028,375 

12773,75 

13039,75 

12796,5 

13062,5 



12933 

13199 

8 

12764,125 

13030,125 

12777,25 

13043,25 

12803,5 

13069,5 



12961 

13227 
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12765,875 

12767,625 


12772.875 

12774.625 

12776.375 

12778.125 

12779.875 

12781.625 

12783.375 

12785.125 

12786.875 

12788.625 

12790.375 

12792.125 

12793.875 


12795.625 

12797.375 

12799.125 

12800.875 

12802.625 

12804.375 

12806.125 

12807.875 

12809.625 


12811,375 


12816.625 

12818.375 

12820,125 

12821,875 

12823.625 

12825.375 


12828,875 

12830,625 

12832,375 

12834,125 


12837.625 

12839.375 

12841.125 

12842.875 

12844.625 

12846.375 

12848.125 

12849.875 


12851,625 


12856,875 


12860,375 

12862,125 

12863,875 

12865,625 


13031,875 

13033,625 

13035,375 


13037.125 

13038.875 

13040.625 

13042.375 

13044.125 

13045.875 

13047.625 

13049.375 

13051.125 

13052.875 

13054.625 

13056.375 

13058.125 

13059.875 


13061.625 

13063.375 

13065.125 

13066.875 

13068.625 

13070.375 

13072.125 

13073.875 

13075.625 


13077,375 


13082.625 

13084.375 

13086,125 

13087,875 

13089.625 

13091.375 


13093.125 

13094.875 

13096.625 

13098.375 

13100.125 

13101.875 

13103.625 

13105.375 

13107.125 

13108.875 

13110.625 

13112.375 

13114.125 

13115.875 


13117.625 

13119.375 

13121.125 

13122.875 

13124.625 

13126.375 

13128.125 

13129.875 

13131.625 


12780.75 
12784,25 

12787.75 


12791.25 

12794.75 

12798.25 

12801.75 


13046,75 

13050,25 


12829.75 
12833,25 

12836.75 


12840.25 
12843,75 

12847.25 


12857.75 

12861.25 

12864.75 

12868.25 


12871.75 

12875.25 

12878.75 

12882.25 

12885.75 

12889.25 

12892.75 

12896.25 


12910.25 

12913.75 

12917.25 

12920.75 

12924.25 

12927.75 

12931.25 

12934.75 

12938.25 

12941.75 

12945.25 


12955.75 
12959,25 

12962.75 


12973,25 



13144,75 

13148,25 


13158.75 
13162,25 

13165.75 


13169.25 

13172.75 

13176.25 

13179.75 

13183.25 

13186.75 

13190.25 

13193.75 

13197.25 

13200.75 

13204.25 

13207.75 

13211.25 

13214.75 
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69 

12870,875 

13136,875 

70 

12872,625 

13138,625 

ΕΙ 

12874,375 

13140,375 

Ε 

12876,125 

13142,125 

Ε 

12877,875 

13143,875 

_ ΊΑ. 

12879,625 

13145.625 

ΙΕ 

12881.375 

13147,375 

76 

12883,125 

13149,125 




Εϋ 


■ϋ 


12886.625 

13152.625 

12888,375 

13154.375 

12890,125 

13156.125 

12891.875 

13157.875 

12893,625 

13159.625 

12895.375 

13161,375 

12897.125 

13163.125 

12898,875 

13164.875 

12900,625 

13166,625 


12904.125 

13170,125 

12905.875 

13171,875 

12907,625 

13173.625 

12909.375 

13175.375 

12911,125 

13177,125 

12912,875 

13178,875 

12914.625 

13180.625 

12916.375 

13182,375 

12918,125 

13184,125 


12921,625 

13187.625 

12923,375 

13189.375 

12925,125 

13191,125 

12926,875 

13192,875 

12928,625 

13194.625 

12930.375 

13196.375 


12933,875 

13199.875 

12935,625 

13201,625 


12939,125 

13205,125 

12940,875 

13206,875 

12942,625 

13208.625 

12944,375 

13210.375 

12946,125 

13212,125 

12947,875 

13213,875 

12949,625 

13215.625 

12951,375 

13217.375 

12953.125 

13219.125 


12956.625 

13222.625 

12958.375 

13224,375 

12960,125 

13226,125 

12961.875 

13227,875 

12963.625 

13229,625 

12965.375 

13231,375 

12967.125 

13233.125 


12968,875 

12970,625 

12972,375 

12974,125 


13234,875 

13236,625 

13238,375 

13240,125 


Παρατήρηση 

Σε συστήματα χαμηλής χωρητικότητας (εύρος διαύλου 1,75 ΜΗζ και 3,5 ΜΗζ) θα χορηγούνται δικαιώματα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων από την αρχή της ζώνης, όπου αυτό είναι εφικτό. 
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Β.17. Ζώνη Συχνοτήτων 15 ΘΗζ (14,5 - 15,35 ΘΗζ) 


Παραπομπή: Δεν εφαρμόζεται η ΘΕΡΤ/ΕΒΘ ΒοοοπιπιοπόαΙίοη 12-07 

Κεντρική Συχνότητα (Ιο) = 14808,5 ΜΗζ 

Διαπόσταση Αμφίδρομου Διαύλου (ϋυρίβχ δραοίηο) = 420 ΜΗζ 


Α/ 

Α 

Εύρος Διαύλου: 

3.5 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλρυ: 

7 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

14 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

28 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

56 ΜΗζ 


Εμπροσθό- 

δοτος 

(Ροπ/ναιά) 

ΜΗζ 

Ανάστρο¬ 

φος 

(ΒθνθΓ3θ) 

ΜΗζ 

Εμπροσθό- 

δοτρς 

(Ροη/ναιά) 

ΜΗζ 

Ανάστρρ- 

φος 

(ΒθνθΓδβ) 

ΜΗζ 

Εμπροσθό- 

δοτος 

(Ροη/ναιά) 

ΜΗζ 

Ανά¬ 

στρο¬ 

φος 

(ΒθνθΓ3θ) 

ΜΗζ 

Εμπροσθό- 

δοτος 

(ΡοΓνναΓά) 

ΜΗζ 

Ανά- 

στρρ- 

φος 

(ΒθνβΓ3θ) 

ΜΗζ 

Εμπροσθό- 

δοτος 

(ΡοΓνναΓά) 

ΜΗζ 

Ανά- 

στροφρς 

(Βθ- 

νθΓ3θ) 

ΜΗζ 

1 

14502,75 

14922,75 

14504,5 

14924,5 

14515 

14935 

14515 

14935 

14529 

14949 

2 

14506.25 

14926,25 

14511.5 

14931,5 

14529 

14949 

14543 

14963 

14585 

15005 

3 

14509.75 

14929,75 

14518.5 

14938.5 

14543 

14963 

14571 

14991 

14641 

15061 

4 

14513.25 

14933.25 

14525,5 

14945,5 

14557 

14977 

14599 

15019 



5 

14516.75 

14936.75 

14532.5 

14952.5 

14571 

14991 

14627 

15047 



6 

14520,25 

14940,25 

14539,5 

14959,5 

14585 

15005 

14655 

15075 



7 

14523.75 

14943.75 

14546,5 

14966,5 

14599 

15019 

14683 

15103 



8 

14527,25 

14947,25 

14553.5 

14973,5 

14613 

15033 





9 

14530.75 

14950.75 

14560,5 

14980.5 

14627 

15047 





Η9 

14534,25 

14954,25 

14567.5 

14987,5 

14641 

15061 





11 

14537.75 

14957.75 

14574,5 

14994,5 

14655 

15075 





12 

14541,25 

14961,25 

14581.5 

15001.5 

14669 

15089 





ΚΙ 

14544,75 

14964,75 

14588,5 

15008.5 

14683 

15103 





14 

14548,25 

14968.25 

14595,5 

15015.5 







■9 

14551.75 

14971.75 

14602.5 

15022.5 







16 

14555.25 

14975.25 

14609.5 

15029.5 







17 

14558.75 

14978,75 

14616,5 

15036.5 







18 

14562.25 

14982,25 

14623,5 

15043.5 







■9 

14565.75 

14985.75 

14630.5 

15050.5 







ϋϋ 

14569.25 

14989.25 

14637,5 

15057.5 







21 

14572,75 

14992,75 

14644,5 

15064,5 








14576.25 

14996.25 

14651.5 

15071.5 







^ I 

14579.75 

14999.75 

14658.5 

15078.5 







ΕΛ 

14583,25 

15003.25 

14665,5 

150855 







®ϋ 

14586.75 

15006.75 

14672.5 

15092.5 







ϋ£& 

14590,25 

15010.25 

14679.5 

15099.5 







27 

14593,75 

15013.75 

14686.5 

15106,5 







ΚΙ 

14597.25 

15017,25 

14693,5 

15113.5 








14600.75 

15020.75 









Κ 1 

14604,25 

15024,25 









ϋί§ 

14607.75 

15027.75 










14611,25 

15031.25 









§ϋΙ 

14614,75 

15034.75 









Ε9 

14618,25 

15038.25 










14621.75 

15041.75 









Κϋ 

14625.25 

15045.25 









Ε9 

14628,75 

15048.75 









ΕΜ 

14632,25 

15052.25 









Εϋ 

14635,75 

15055.75 









Ε9 

14639.25 

15059.25 









41 

14642,75 

15062,75 









42 

14646.25 

15066.25 









Ε9 

14649,75 

15069.75 









44 

14653,25 

15073,25 









■9 

14656.75 

15076.75 









46 

14660,25 

15080.25 









47 

14663.75 

15083.75 









48 

14667,25 

15087,25 









Ε9 

14670.75 

15090.75 









ϋϋ 

14674,25 

15094,25 









Ε9 

14677,75 

15097.75 









Ε9 

14681,25 

15101,25 









ΚΙ 

14684,75 

15104.75 









19 

14688.25 

15108.25 










14691.75 

15111.75 









8111 

1469525 

15115,25 
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Παρατηρήσεις 

1. Σε συστήματα χαμηλής χωρητικότητας (εύρος διαύλου 3,5 ΜΗζ) θα χορηγούνται δικαιώματα χρήσης ραδιο¬ 
συχνοτήτων από την αρχή της ζώνης, όπου αυτό είναι εφικτό. 

2. Το παραπάνω σχήμα διαυλοποίησης χρησιμοποιείται σε εθνικό επίπεδο. Σε περιπτώσεις διεθνούς διασύνδεσης 
θα εφαρμόζεται το σχήμα που ορίζεται στη ΟΕΡΤ/ΕΒΟ ΒθοοηηπιβηάαΙίοη 12-07. 

Κεντρική Συχνότητα (Ιο) = 14924 ΜΗζ 

Διαπόσταση Αμφίδρομου Διαύλου (ϋυρίβχ δρασίπρ) = 728 ΜΗζ 


Α/ 

Α 

Εύρος Διαύλου: 

3.5 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

7 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

14 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

28 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

56 ΜΗζ 


Εμπροσθό- 

δοτος 

(ΡθΠΛ/3Γδ) 

ΜΗζ 

Ανάστρο¬ 

φος 

(ΒθνΘΓδθ) 

ΜΗζ 

Εμπροσθό- 

δοτος 

(ΡοΓνναΓά) 

ΜΗζ 

Ανάστρο¬ 

φος 

(ΒθνβΓδβ) 

ΜΗζ 

Εμπροσθό- 

δοτος 

(ΡΟΠΛΟΓά) 

ΜΗζ 

Ανά¬ 

στρο¬ 

φος 

(ΒβνθΓδβ) 

ΜΗζ 

Εμπροσθό- 

δοτος 

(ΡοΓνναιά) 

ΜΗζ 

Ανά¬ 

στρο¬ 

φος 

(ΒθνθΓ3β) 

ΜΗζ 

Εμπροσθό- 

δοτος 

(Ροη/ναΓά) 

ΜΗζ 

Ανά¬ 

στρο¬ 

φος 

(Βθ- 

νβΓδθ) 

ΜΗζ 

1 

14502.75 

15230.75 

14504.5 

15232.5 

14515 

15243 

14515 

15243 

14529 

15257 

2 

14506,25 

15234,25 

14511.5 

15239.5 

14529 

15257 

14543 

15271 

14585 

15313 

3 

14509.75 

15237,75 

14518,5 

15246.5 


15271 

14571 




4 

14513,25 

15241,25 

14525,5 

15253,5 

ΒΚΒίεΗΙί) 

15285 

14599 




5 

14516.75 

15244,75 

14532.5 

15260.5 

14571 

15299 





6 

14520.25 

15248,25 

14539.5 

15267.5 

14585 

15313 





7 

14523.75 

15251,75 

14546,5 

15274.5 

14599 

15327 





8 

14527.25 

15255.25 

14553.5 

15281.5 

14613 

15341 





9 

14530.75 

15258.75 

14560.5 

15288.5 







ΚΙ 

14534,25 

15262,25 

14567,5 

15295,5 







11 

14537.75 

15265.75 

14574.5 

15302.5 







ΚΙ 

14541,25 

15269,25 

14581.5 

15309.5 







κι 

14544,75 

15272,75 

14588,5 

15316,5 







14 

14548,25 

15276.25 

14595.5 

15323,5 







■9 

14551.75 

15279,75 

14602,5 

15330.5 







16 

14555,25 

15283,25 

14609,5 

15337.5 







17 

14558,75 

15286.75 









18 

14562,25 

15290,25 









Κϋ 

14565,75 

15293,75 









ΚΙ 

14569.25 

15297,25 









21 

14572.75 

15300.75 










14576,25 

15304.25 









ΚΙ 

14579.75 

15307.75 









κι 

14583.25 

15311,25 









«51 

14586.75 

15314,75 









ΚΙ 

14590.25 

15318,25 









27 

14593,75 

15321,75 









ΚΙ 

14597,25 

15325,25 










14600.75 

15328.75 









Ιϋ· 

14604.25 

15332,25 









ΚΙ 

14607.75 

15335.75 









32 

14611,25 

15339.25 










Β.18. Ζώνη Συχνοτήτων 18 ΘΗζ (17,7 - 19,7 ΟΗζ) 


Παραπομπή: ΟΕΡΤ/ΕΒΟ ΒθοοπιπίθηόαΙίοη 12-03 
Κεντρική Συχνότητα (Ιο) = 18700 ΜΗζ 

Διαπόσταση Αμφίδρομου Καναλιού (ΟυρΙοχ δραοίπς^ 1010 ΜΗζ 


Α/Α 

Εύρος Διαύλου: 

Εύρος Διαύλου: 

Εύρος Διαύλου: 


13.75 ΜΗζ 

27,5 ΜΗζ 

55 ΜΗζ 


Εμπροσθόδοτος 

Ανάστροφος 

Εμπροσθόδοτος 

Ανάστροφος 

Εμπροσθόδοτος 

Ανάστροφος 


(ΡθΠΛ/3Γά) 

(ΒβνθΓδθ) 

(Ρ0ΠΛ/3Γ0) 

(ΡΙβνθΓδθ) 

(Ρ0ΠΛ/3Γ0) 

(ΡΙβνθΓδθ) 


ΜΗζ 

ΜΗζ 

ΜΗζ 

ΜΗζ 

ΜΗζ 

ΜΗζ 

1 

17713.75 

18723.75 

17727.5 

18737.5 

17755 

18765 

2 

17727.5 

18737.5 

17755 

18765 

17810 

18820 

3 

17741.25 

18751.25 

17782.5 

18792.5 

17865 

18875 

4 

17755 

18765 

17810 

18820 

17920 

18930 

5 

17768.75 

18778.75 

17837.5 

18847.5 

17975 

18985 

6 

17782.5 

18792.5 

17865 

18875 

18030 

19040 

7 

17796.25 

18806.25 

17892.5 

18902.5 

18085 

19095 

8 

17810 

18820 

17920 

18930 

18140 

19150 

9 

17823.75 

18833.75 

17947.5 

18957.5 

18195 

19205 
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10 

17837.5 

18847.5 

17975 

18985 

18250 


11 

17851.25 

18861.25 

18002.5 

19012.5 

18305 


12 

17865 

18875 

18030 

19040 

18360 


13 

17878.75 

18888.75 

18057.5 

19067.5 

18415 


14 

17892.5 

18902.5 

18085 

19095 


19480 

15 

17906.25 

18916.25 

18112.5 

19122.5 

18525 

19535 

16 

17920 

18930 

18140 

19150 

18580 


17 

17933.75 

18943.75 

18167.5 

19177.5 

18635 


18 

17947.5 

18957.5 

18195 

19205 



19 

17961.25 

18971.25 

18222.5 

19232.5 



20 

17975 

18985 

18250 

19260 



21 

17988.75 

18998.75 

18277.5 

19287.5 



22 

18002.5 

19012.5 

18305 

19315 



23 

18016.25 

19026.25 

18332.5 

19342.5 



24 

18030 

19040 

18360 

19370 



25 

18043.75 

19053.75 

18387.5 

19397.5 



26 

18057.5 

19067.5 

18415 

19425 



27 

18071.25 

19081.25 

18442.5 

19452.5 



28 

18085 

19095 

18470 

19480 



29 

18098.75 

19108.75 

18497.5 

19507.5 



30 

18112.5 

19122.5 

18525 

19535 



31 

18126.25 

19136.25 

18552.5 

19562.5 



32 

18140 

19150 

18580 

19590 



33 

18153.75 

19163.75 

18607.5 

19617.5 



34 

18167.5 

19177.5 

18635 

19645 



35 

18181.25 

19191.25 

18662.5 

19672.5 



36 

18195 

19205 





37 

18208.75 

19218.75 





38 

18222.5 

19232.5 





39 

18236.25 

19246.25 





40 

18250 

19260 





41 

18263.75 

19273.75 





42 

18277.5 

19287.5 





43 

18291.25 

19301.25 





44 

18305 

19315 





45 

18318.75 

19328.75 





46 

18332.5 

19342.5 





47 

18346.25 

19356.25 





48 

18360 

19370 





49 

18373.75 

19383.75 





50 

18387.5 

19397.5 





51 

18401.25 

19411.25 





52 

18415 

19425 





53 

18428.75 

19438.75 





54 

18442.5 

19452.5 





55 

18456.25 

19466.25 





56 

18470 

19480 





57 

18483.75 

19493.75 





58 

18497.5 

19507.5 





59 

18511.25 

19521.25 






18525 

19535 






18538.75 

19548.75 






18552.5 

19562.5 






18566.25 

19576.25 






18580 

19590 






18593.75 

19603.75 






18607.5 

19617.5 






18621.25 

19631.25 






18635 

19645 






18648.75 

19658.75 





I 70 

18662.5 

19672.5 
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Παρατηρήσεις 

1. Υφιστάμενα συστήματα με εκχωρημένες ραδιοσυχνότητες εύρους διαύλου 14 ΜΗζ 
μπορούν να συνεχίσουννα λειτουργούν μέχρι 31-12-2012. 

2. Σύμφωνα με το ΚεεοηιηιεηεΙδ 6 της ΙΤΙΙ-Κ ΚεεοιηιπεικΙ&Ιϊοη Ρ.595-8, σε περίπτωση 
ψηφιακών δικτύων χαμηλής χωρητικότητας, μικρότερης 10 ΜΒϊί/δ, μπορούν να 
χορηγηθούν δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων με εύρος διαύλου 1,75 ΜΗζ, 3,5 ΜΗζ 
και 7 ΜΗζ εντός των διαύλων υψηλής χωρητικότητας σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα. 
Σημειώνεται ότι σε συστήματα χαμηλής χωρητικότητας θα χορηγούνται δικαιώματα 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από την αρχή της ζώνης, όπου αυτό είναι εφικτό. 


Α/Α 

Εύρος Διαύλου: 

1,75 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

3,5 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

7 ΜΗζ 


Εμπροσθόδοτος 

(Ροηναηΐ) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος 

(Κενετδε) 

ΜΗζ 

Εμπροσθόδοτος 

(Ροπνατά) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος 

(Κενετδε) 

ΜΗζ 

Εμπροσθόδοτος 

(Ροπνατά) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος 

(Κενετδε) 

ΜΗζ 

1 

17703,625 

18713,63 

17704,5 

18714,5 

17708 

18718 

2 

17705,375 

18715,38 

17708 

18718 

17715 

18725 

3 

17707,125 

18717,13 

17711,5 

18721,5 

17722 

18732 

4 

17708,875 

18718,88 

17715 

18725 

17729 

18739 

5 

17710,625 

18720,63 

17718,5 

18728,5 

17736 

18746 

6 

17712,375 

18722,38 

17722 

18732 

17743 

18753 

7 

17714,125 

18724,13 

17725,5 

18735,5 

17750 

18760 

8 

17715,875 

18725,88 

17729 

18739 

17757 

18767 

9 

17717,625 

18727,63 

17732,5 

18742,5 

17764 

18774 

10 

17719,375 

18729,38 

17736 

18746 

17771 

18781 

11 

17721,125 

18731,13 

17739,5 

18749,5 

17778 

18788 

12 

17722,875 

18732,88 

17743 

18753 

17785 

18795 

13 

17724,625 

18734,63 

17746,5 

18756,5 

17792 

18802 

14 

17726,375 

18736,38 

17750 

18760 

17799 

18809 

15 

17728,125 

18738,13 

17753,5 

18763,5 

17806 

18816 

16 

17729,875 

18739,88 

17757 

18767 

17813 

18823 

17 

17731,625 

18741,63 

17760,5 

18770,5 

17820 

18830 

18 

17733,375 

18743,38 

17764 

18774 

17827 

18837 

19 

17735,125 

18745,13 

17767,5 

18777,5 

17834 

18844 

20 

17736,875 

18746,88 

17771 

18781 

17841 

18851 

21 

17738,625 

18748,63 

17774,5 

18784,5 

17848 

18858 

22 

17740,375 

18750,38 

17778 

18788 

17855 

18865 

23 

17742,125 

18752,13 

17781,5 

18791,5 

17862 

18872 

24 

17743,875 

18753,88 

17785 

18795 

17869 

18879 

25 

17745,625 

18755,63 

17788,5 

18798,5 

17876 

18886 

26 

17747,375 

18757,38 

17792 

18802 

17883 

18893 

27 

17749,125 

18759,13 

17795,5 

18805,5 

17890 

18900 

28 

17750,875 

18760,88 

17799 

18809 

17897 

18907 

29 

17752,625 

18762,63 

17802,5 

18812,5 

17904 

18914 

30 

17754,375 

18764,38 

17806 

18816 

17911 

18921 

31 

17756,125 

18766,13 

17809,5 

18819,5 

17918 

18928 

32 

17757,875 

18767,88 

17813 

18823 

17925 

18935 

33 

17759,625 

18769,63 

17816,5 

18826,5 

17932 

18942 

34 

17761,375 

18771,38 

17820 

18830 

17939 

18949 

35 

17763,125 

18773,13 

17823,5 

18833,5 

17946 

18956 
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36 

17764,875 

18774,88 

17827 

18837 

17953 

18963 

37 

17766,625 

18776,63 

17830,5 

18840,5 

17960 

18970 

38 

17768,375 

18778,38 

17834 

18844 

17967 

18977 

39 

17770,125 

18780,13 

17837,5 

18847,5 

17974 

18984 

40 

17771,875 

18781,88 

17841 

18851 

17981 

18991 

41 

17773,625 

18783,63 

17844,5 

18854,5 

17988 

18998 

42 

17775,375 

18785,38 

17848 

18858 

17995 

19005 

43 

17777,125 

18787,13 

17851,5 

18861,5 

18002 

19012 

44 

17778,875 

18788,88 

17855 

18865 

18009 

19019 

45 

17780,625 

18790,63 

17858,5 

18868,5 

18016 

19026 

46 

17782,375 

18792,38 

17862 

18872 

18023 

19033 

47 

17784,125 

18794,13 

17865,5 

18875,5 

18030 

19040 

48 

17785,875 

18795,88 

17869 

18879 

18037 

19047 

49 

17787,625 

18797,63 

17872,5 

18882,5 

18044 

19054 

50 

17789,375 

18799,38 

17876 

18886 

18051 

19061 

51 

17791,125 

18801,13 

17879,5 

18889,5 

18058 

19068 

52 

17792,875 

18802,88 

17883 

18893 

18065 

19075 

53 

17794,625 

18804,63 

17886,5 

18896,5 

18072 

19082 

54 

17796,375 

18806,38 

17890 

18900 

18079 

19089 

55 

17798,125 

18808,13 

17893,5 

18903,5 

18086 

19096 

56 

17799,875 

18809,88 

17897 

18907 

18093 

19103 

57 

17801,625 

18811,63 

17900,5 

18910,5 

18100 

19110 

58 

17803,375 

18813,38 

17904 

18914 

18107 

19117 

59 

17805,125 

18815,13 

17907,5 

18917,5 

18114 

19124 

60 

17806,875 

18816,88 

17911 

18921 

18121 

19131 

61 

17808,625 

18818,63 

17914,5 

18924,5 

18128 

19138 

62 

17810,375 

18820,38 

17918 

18928 

18135 

19145 

63 

17812,125 

18822,13 

17921,5 

18931,5 

18142 

19152 

64 

17813,875 

18823,88 

17925 

18935 

18149 

19159 

65 

17815,625 

18825,63 

17928,5 

18938,5 

18156 

19166 

66 

17817,375 

18827,38 

17932 

18942 

18163 

19173 

67 

17819,125 

18829,13 

17935,5 

18945,5 

18170 

19180 

68 

17820,875 

18830,88 

17939 

18949 

18177 

19187 

69 

17822,625 

18832,63 

17942,5 

18952,5 

18184 

19194 

70 

17824,375 

18834,38 

17946 

18956 

18191 

19201 

71 

17826,125 

18836,13 

17949,5 

18959,5 

18198 

19208 

72 

17827,875 

18837,88 

17953 

18963 

18205 

19215 

73 

17829,625 

18839,63 

17956,5 

18966,5 

18212 

19222 

74 

17831,375 

18841,38 

17960 

18970 

18219 

19229 

75 

17833,125 

18843,13 

17963,5 

18973,5 

18226 

19236 

76 

17834,875 

18844,88 

17967 

18977 

18233 

19243 

77 

17836,625 

18846,63 

17970,5 

18980,5 

18240 

19250 

78 

17838,375 

18848,38 

17974 

18984 

18247 

19257 

79 

17840,125 

18850,13 

17977,5 

18987,5 

18254 

19264 

80 

17841,875 

18851,88 

17981 

18991 

18261 

19271 

81 

17843,625 

18853,63 

17984,5 

18994,5 

18268 

19278 

82 

17845,375 

18855,38 

17988 

18998 

18275 

19285 

83 

17847,125 

18857,13 

17991,5 

19001,5 

18282 

19292 

84 

17848,875 

18858,88 

17995 

19005 

18289 

19299 

85 

17850,625 

18860,63 

17998,5 

19008,5 

18296 

19306 

86 

17852,375 

18862,38 

18002 

19012 

18303 

19313 

87 

17854,125 

18864,13 

18005,5 

19015,5 

18310 

19320 

88 

17855,875 

18865,88 

18009 

19019 

18317 

19327 

89 

17857,625 

18867,63 

18012,5 

19022,5 

18324 

19334 

90 

17859,375 

18869,38 

18016 

19026 

18331 

19341 

91 

17861,125 

18871,13 

18019,5 

19029,5 

18338 

19348 
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92 

17862,875 

18872,88 

18023 

19033 

18345 

19355 

93 

17864,625 

18874,63 

18026,5 

19036,5 

18352 

19362 

94 

17866,375 

18876,38 

18030 

19040 

18359 

19369 

95 

17868,125 

18878,13 

18033,5 

19043,5 

18366 

19376 

96 

17869,875 

18879,88 

18037 

19047 

18373 

19383 

97 

17871,625 

18881,63 

18040,5 

19050,5 

18380 

19390 

98 

17873,375 

18883,38 

18044 

19054 

18387 

19397 

99 

17875,125 

18885,13 

18047,5 

19057,5 

18394 

19404 

100 

17876,875 

18886,88 

18051 

19061 

18401 

19411 

101 

17878,625 

18888,63 

18054,5 

19064,5 

18408 

19418 

102 

17880,375 

18890,38 

18058 

19068 

18415 

19425 

103 

17882,125 

18892,13 

18061,5 

19071,5 

18422 

19432 

104 

17883,875 

18893,88 

18065 

19075 

18429 

19439 

105 

17885,625 

18895,63 

18068,5 

19078,5 

18436 

19446 

106 

17887,375 

18897,38 

18072 

19082 

18443 

19453 

107 

17889,125 

18899,13 

18075,5 

19085,5 

18450 

19460 

108 

17890,875 

18900,88 

18079 

19089 

18457 

19467 

109 

17892,625 

18902,63 

18082,5 

19092,5 

18464 

19474 

110 

17894,375 

18904,38 

18086 

19096 

18471 

19481 

111 

17896,125 

18906,13 

18089,5 

19099,5 

18478 

19488 

112 

17897,875 

18907,88 

18093 

19103 

18485 

19495 

113 

17899,625 

18909,63 

18096,5 

19106,5 

18492 

19502 

114 

17901,375 

18911,38 

18100 

19110 

18499 

19509 

115 

17903,125 

18913,13 

18103,5 

19113,5 

18506 

19516 

116 

17904,875 

18914,88 

18107 

19117 

18513 

19523 

117 

17906,625 

18916,63 

18110,5 

19120,5 

18520 

19530 

118 

17908,375 

18918,38 

18114 

19124 

18527 

19537 

119 

17910,125 

18920,13 

18117,5 

19127,5 

18534 

19544 

120 

17911,875 

18921,88 

18121 

19131 

18541 

19551 

121 

17913,625 

18923,63 

18124,5 

19134,5 

18548 

19558 

122 

17915,375 

18925,38 

18128 

19138 

18555 

19565 

123 

17917,125 

18927,13 

18131,5 

19141,5 

18562 

19572 

124 

17918,875 

18928,88 

18135 

19145 

18569 

19579 

125 

17920,625 

18930,63 

18138,5 

19148,5 

18576 

19586 

126 

17922,375 

18932,38 

18142 

19152 

18583 

19593 

127 

17924,125 

18934,13 

18145,5 

19155,5 

18590 

19600 

128 

17925,875 

18935,88 

18149 

19159 

18597 

19607 

129 

17927,625 

18937,63 

18152,5 

19162,5 

18604 

19614 

130 

17929,375 

18939,38 

18156 

19166 

18611 

19621 

131 

17931,125 

18941,13 

18159,5 

19169,5 

18618 

19628 

132 

17932,875 

18942,88 

18163 

19173 

18625 

19635 

133 

17934,625 

18944,63 

18166,5 

19176,5 

18632 

19642 

134 

17936,375 

18946,38 

18170 

19180 

18639 

19649 

135 

17938,125 

18948,13 

18173,5 

19183,5 

18646 

19656 

136 

17939,875 

18949,88 

18177 

19187 

18653 

19663 

137 

17941,625 

18951,63 

18180,5 

19190,5 

18660 

19670 

138 

17943,375 

18953,38 

18184 

19194 

18667 

19677 

139 

17945,125 

18955,13 

18187,5 

19197,5 

18674 

19684 

140 

17946,875 

18956,88 

18191 

19201 

18681 

19691 

141 

17948,625 

18958,63 

18194,5 

19204,5 



142 

17950,375 

18960,38 

18198 

19208 



143 

17952,125 

18962,13 

18201,5 

19211,5 



144 

17953,875 

18963,88 

18205 

19215 



145 

17955,625 

18965,63 

18208,5 

19218,5 



146 

17957,375 

18967,38 

18212 

19222 



147 

17959,125 

18969,13 

18215,5 

19225,5 
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148 

17960,875 

18970,88 

18219 

19229 



149 

17962,625 

18972,63 

18222,5 

19232,5 



150 

17964,375 

18974,38 

18226 

19236 



151 

17966,125 

18976,13 

18229,5 

19239,5 



152 

17967,875 

18977,88 

18233 

19243 



153 

17969,625 

18979,63 

18236,5 

19246,5 



154 

17971,375 

18981,38 

18240 

19250 



155 

17973,125 

18983,13 

18243,5 

19253,5 



156 

17974,875 

18984,88 

18247 

19257 



157 

17976,625 

18986,63 

18250,5 

19260,5 



158 

17978,375 

18988,38 

18254 

19264 



159 

17980,125 

18990,13 

18257,5 

19267,5 



160 

17981,875 

18991,88 

18261 

19271 



161 

17983,625 

18993,63 

18264,5 

19274,5 



162 

17985,375 

18995,38 

18268 

19278 



163 

17987,125 

18997,13 

18271,5 

19281,5 



164 

17988,875 

18998,88 

18275 

19285 



165 

17990,625 

19000,63 

18278,5 

19288,5 



166 

17992,375 

19002,38 

18282 

19292 



167 

17994,125 

19004,13 

18285,5 

19295,5 



168 

17995,875 

19005,88 

18289 

19299 



169 

17997,625 

19007,63 

18292,5 

19302,5 



170 

17999,375 

19009,38 

18296 

19306 



171 

18001,125 

19011,13 

18299,5 

19309,5 



172 

18002,875 

19012,88 

18303 

19313 



173 

18004,625 

19014,63 

18306,5 

19316,5 



174 

18006,375 

19016,38 

18310 

19320 



175 

18008,125 

19018,13 

18313,5 

19323,5 



176 

18009,875 

19019,88 

18317 

19327 



177 

18011,625 

19021,63 

18320,5 

19330,5 



178 

18013,375 

19023,38 

18324 

19334 



179 

18015,125 

19025,13 

18327,5 

19337,5 



180 

18016,875 

19026,88 

18331 

19341 



181 

18018,625 

19028,63 

18334,5 

19344,5 



182 

18020,375 

19030,38 

18338 

19348 



183 

18022,125 

19032,13 

18341,5 

19351,5 



184 

18023,875 

19033,88 

18345 

19355 



185 

18025,625 

19035,63 

18348,5 

19358,5 



186 

18027,375 

19037,38 

18352 

19362 



187 

18029,125 

19039,13 

18355,5 

19365,5 



188 

18030,875 

19040,88 

18359 

19369 



189 

18032,625 

19042,63 

18362,5 

19372,5 



190 

18034,375 

19044,38 

18366 

19376 



191 

18036,125 

19046,13 

18369,5 

19379,5 



192 

18037,875 

19047,88 

18373 

19383 



193 

18039,625 

19049,63 

18376,5 

19386,5 



194 

18041,375 

19051,38 

18380 

19390 



195 

18043,125 

19053,13 

18383,5 

19393,5 



196 

18044,875 

19054,88 

18387 

19397 



197 

18046,625 

19056,63 

18390,5 

19400,5 



198 

18048,375 

19058,38 

18394 

19404 



199 

18050,125 

19060,13 

18397,5 

19407,5 



200 

18051,875 

19061,88 

18401 

19411 



201 

18053,625 

19063,63 

18404,5 

19414,5 



202 

18055,375 

19065,38 

18408 

19418 



203 

18057,125 

19067,13 

18411,5 

19421,5 







ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


19323 


204 

18058,875 

19068,88 

18415 

19425 



205 

18060,625 

19070,63 

18418,5 

19428,5 



206 

18062,375 

19072,38 

18422 

19432 



207 

18064,125 

19074,13 

18425,5 

19435,5 



208 

18065,875 

19075,88 

18429 

19439 



209 

18067,625 

19077,63 

18432,5 

19442,5 



210 

18069,375 

19079,38 

18436 

19446 



211 

18071,125 

19081,13 

18439,5 

19449,5 



212 

18072,875 

19082,88 

18443 

19453 



213 

18074,625 

19084,63 

18446,5 

19456,5 



214 

18076,375 

19086,38 

18450 

19460 



215 

18078,125 

19088,13 

18453,5 

19463,5 



216 

18079,875 

19089,88 

18457 

19467 



217 

18081,625 

19091,63 

18460,5 

19470,5 



218 

18083,375 

19093,38 

18464 

19474 



219 

18085,125 

19095,13 

18467,5 

19477,5 



220 

18086,875 

19096,88 

18471 

19481 



221 

18088,625 

19098,63 

18474,5 

19484,5 



222 

18090,375 

19100,38 

18478 

19488 



223 

18092,125 

19102,13 

18481,5 

19491,5 



224 

18093,875 

19103,88 

18485 

19495 



225 

18095,625 

19105,63 

18488,5 

19498,5 



226 

18097,375 

19107,38 

18492 

19502 



227 

18099,125 

19109,13 

18495,5 

19505,5 



228 

18100,875 

19110,88 

18499 

19509 



229 

18102,625 

19112,63 

18502,5 

19512,5 



230 

18104,375 

19114,38 

18506 

19516 



231 

18106,125 

19116,13 

18509,5 

19519,5 



232 

18107,875 

19117,88 

18513 

19523 



233 

18109,625 

19119,63 

18516,5 

19526,5 



234 

18111,375 

19121,38 

18520 

19530 



235 

18113,125 

19123,13 

18523,5 

19533,5 



236 

18114,875 

19124,88 

18527 

19537 



237 

18116,625 

19126,63 

18530,5 

19540,5 



238 

18118,375 

19128,38 

18534 

19544 



239 

18120,125 

19130,13 

18537,5 

19547,5 



240 

18121,875 

19131,88 

18541 

19551 



241 

18123,625 

19133,63 

18544,5 

19554,5 



242 

18125,375 

19135,38 

18548 

19558 



243 

18127,125 

19137,13 

18551,5 

19561,5 



244 

18128,875 

19138,88 

18555 

19565 



245 

18130,625 

19140,63 

18558,5 

19568,5 



246 

18132,375 

19142,38 

18562 

19572 



247 

18134,125 

19144,13 

18565,5 

19575,5 



248 

18135,875 

19145,88 

18569 

19579 



249 

18137,625 

19147,63 

18572,5 

19582,5 



250 

18139,375 

19149,38 

18576 

19586 



251 

18141,125 

19151,13 

18579,5 

19589,5 



252 

18142,875 

19152,88 

18583 

19593 



253 

18144,625 

19154,63 

18586,5 

19596,5 



254 

18146,375 

19156,38 

18590 

19600 



255 

18148,125 

19158,13 

18593,5 

19603,5 



256 

18149,875 

19159,88 

18597 

19607 



257 

18151,625 

19161,63 

18600,5 

19610,5 



258 

18153,375 

19163,38 

18604 

19614 



259 

18155,125 

19165,13 

18607,5 

19617,5 







19324 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


260 

18156,875 

19166,88 

18611 

19621 



261 

18158,625 

19168,63 

18614,5 

19624,5 



262 

18160,375 

19170,38 

18618 

19628 



263 

18162,125 

19172,13 

18621,5 

19631,5 



264 

18163,875 

19173,88 

18625 

19635 



265 

18165,625 

19175,63 

18628,5 

19638,5 



266 

18167,375 

19177,38 

18632 

19642 



267 

18169,125 

19179,13 

18635,5 

19645,5 



268 

18170,875 

19180,88 

18639 

19649 



269 

18172,625 

19182,63 

18642,5 

19652,5 



270 

18174,375 

19184,38 

18646 

19656 



271 

18176,125 

19186,13 

18649,5 

19659,5 



272 

18177,875 

19187,88 

18653 

19663 



273 

18179,625 

19189,63 

18656,5 

19666,5 



274 

18181,375 

19191,38 

18660 

19670 



275 

18183,125 

19193,13 

18663,5 

19673,5 



276 

18184,875 

19194,88 

18667 

19677 



277 

18186,625 

19196,63 

18670,5 

19680,5 



278 

18188,375 

19198,38 

18674 

19684 



279 

18190,125 

19200,13 

18677,5 

19687,5 



280 

18191,875 

19201,88 

18681 

19691 



281 

18193,625 

19203,63 





282 

18195,375 

19205,38 





283 

18197,125 

19207,13 





284 

18198,875 

19208,88 





285 

18200,625 

19210,63 





286 

18202,375 

19212,38 





287 

18204,125 

19214,13 





288 

18205,875 

19215,88 





289 

18207,625 

19217,63 





290 

18209,375 

19219,38 





291 

18211,125 

19221,13 





292 

18212,875 

19222,88 





293 

18214,625 

19224,63 





294 

18216,375 

19226,38 





295 

18218,125 

19228,13 





296 

18219,875 

19229,88 





297 

18221,625 

19231,63 





298 

18223,375 

19233,38 





299 

18225,125 

19235,13 





300 

18226,875 

19236,88 





301 

18228,625 

19238,63 





302 

18230,375 

19240,38 





303 

18232,125 

19242,13 





304 

18233,875 

19243,88 





305 

18235,625 

19245,63 





306 

18237,375 

19247,38 





307 

18239,125 

19249,13 





308 

18240,875 

19250,88 





309 

18242,625 

19252,63 





310 

18244,375 

19254,38 





311 

18246,125 

19256,13 





312 

18247,875 

19257,88 





313 

18249,625 

19259,63 





314 

18251,375 

19261,38 





315 

18253,125 

19263,13 










ΦΕΚ 1456 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


19325 


316 

18254,875 

19264,88 





317 

18256,625 

19266,63 





318 

18258,375 

19268,38 





319 

18260,125 

19270,13 





320 

18261,875 

19271,88 





321 

18263,625 

19273,63 





322 

18265,375 

19275,38 





323 

18267,125 

19277,13 





324 

18268,875 

19278,88 





325 

18270,625 

19280,63 





326 

18272,375 

19282,38 





327 

18274,125 

19284,13 





328 

18275,875 

19285,88 





329 

18277,625 

19287,63 





330 

18279,375 

19289,38 





331 

18281,125 

19291,13 





332 

18282,875 

19292,88 





333 

18284,625 

19294,63 





334 

18286,375 

19296,38 





335 

18288,125 

19298,13 





336 

18289,875 

19299,88 





337 

18291,625 

19301,63 





338 

18293,375 

19303,38 





339 

18295,125 

19305,13 





340 

18296,875 

19306,88 





341 

18298,625 

19308,63 





342 

18300,375 

19310,38 





343 

18302,125 

19312,13 





344 

18303,875 

19313,88 





345 

18305,625 

19315,63 





346 

18307,375 

19317,38 





347 

18309,125 

19319,13 





348 

18310,875 

19320,88 





349 

18312,625 

19322,63 





350 

18314,375 

19324,38 





351 

18316,125 

19326,13 





352 

18317,875 

19327,88 





353 

18319,625 

19329,63 





354 

18321,375 

19331,38 





355 

18323,125 

19333,13 





356 

18324,875 

19334,88 





357 

18326,625 

19336,63 





358 

18328,375 

19338,38 





359 

18330,125 

19340,13 





360 

18331,875 

19341,88 





361 

18333,625 

19343,63 





362 

18335,375 

19345,38 





363 

18337,125 

19347,13 





364 

18338,875 

19348,88 





365 

18340,625 

19350,63 





366 

18342,375 

19352,38 





367 

18344,125 

19354,13 





368 

18345,875 

19355,88 





369 

18347,625 

19357,63 





370 

18349,375 

19359,38 





371 

18351,125 

19361,13 









19326 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


372 

18352,875 

19362,88 





373 

18354,625 

19364,63 





374 

18356,375 

19366,38 





375 

18358,125 

19368,13 





376 

18359,875 

19369,88 





377 

18361,625 

19371,63 





378 

18363,375 

19373,38 





379 

18365,125 

19375,13 





380 

18366,875 

19376,88 





381 

18368,625 

19378,63 





382 

18370,375 

19380,38 





383 

18372,125 

19382,13 





384 

18373,875 

19383,88 





385 

18375,625 

19385,63 





386 

18377,375 

19387,38 





387 

18379,125 

19389,13 





388 

18380,875 

19390,88 





389 

18382,625 

19392,63 





390 

18384,375 

19394,38 





391 

18386,125 

19396,13 





392 

18387,875 

19397,88 





393 

18389,625 

19399,63 





394 

18391,375 

19401,38 





395 

18393,125 

19403,13 





396 

18394,875 

19404,88 





397 

18396,625 

19406,63 





398 

18398,375 

19408,38 





399 

18400,125 

19410,13 





400 

18401,875 

19411,88 





401 

18403,625 

19413,63 





402 

18405,375 

19415,38 





403 

18407,125 

19417,13 





404 

18408,875 

19418,88 





405 

18410,625 

19420,63 





406 

18412,375 

19422,38 





407 

18414,125 

19424,13 





408 

18415,875 

19425,88 





409 

18417,625 

19427,63 





410 

18419,375 

19429,38 





411 

18421,125 

19431,13 





412 

18422,875 

19432,88 





413 

18424,625 

19434,63 





414 

18426,375 

19436,38 





415 

18428,125 

19438,13 





416 

18429,875 

19439,88 





417 

18431,625 

19441,63 





418 

18433,375 

19443,38 





419 

18435,125 

19445,13 





420 

18436,875 

19446,88 





421 

18438,625 

19448,63 





422 

18440,375 

19450,38 





423 

18442,125 

19452,13 





424 

18443,875 

19453,88 





425 

18445,625 

19455,63 





426 

18447,375 

19457,38 





427 

18449,125 

19459,13 









ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


19327 


428 

18450,875 

19460,88 





429 

18452,625 

19462,63 





430 

18454,375 

19464,38 





431 

18456,125 

19466,13 





432 

18457,875 

19467,88 





433 

18459,625 

19469,63 





434 

18461,375 

19471,38 





435 

18463,125 

19473,13 





436 

18464,875 

19474,88 





437 

18466,625 

19476,63 





438 

18468,375 

19478,38 





439 

18470,125 

19480,13 





440 

18471,875 

19481,88 





441 

18473,625 

19483,63 





442 

18475,375 

19485,38 





443 

18477,125 

19487,13 





444 

18478,875 

19488,88 





445 

18480,625 

19490,63 





446 

18482,375 

19492,38 





447 

18484,125 

19494,13 





448 

18485,875 

19495,88 





449 

18487,625 

19497,63 





450 

18489,375 

19499,38 





451 

18491,125 

19501,13 





452 

18492,875 

19502,88 





453 

18494,625 

19504,63 





454 

18496,375 

19506,38 





455 

18498,125 

19508,13 





456 

18499,875 

19509,88 





457 

18501,625 

19511,63 





458 

18503,375 

19513,38 





459 

18505,125 

19515,13 





460 

18506,875 

19516,88 





461 

18508,625 

19518,63 





462 

18510,375 

19520,38 





463 

18512,125 

19522,13 





464 

18513,875 

19523,88 





465 

18515,625 

19525,63 





466 

18517,375 

19527,38 





467 

18519,125 

19529,13 





468 

18520,875 

19530,88 





469 

18522,625 

19532,63 





470 

18524,375 

19534,38 





471 

18526,125 

19536,13 





472 

18527,875 

19537,88 





473 

18529,625 

19539,63 





474 

18531,375 

19541,38 





475 

18533,125 

19543,13 





476 

18534,875 

19544,88 





477 

18536,625 

19546,63 





478 

18538,375 

19548,38 





479 

18540,125 

19550,13 





480 

18541,875 

19551,88 





481 

18543,625 

19553,63 





482 

18545,375 

19555,38 





483 

18547,125 

19557,13 









19328 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


484 

18548,875 

19558,88 





485 

18550,625 

19560,63 





486 

18552,375 

19562,38 





487 

18554,125 

19564,13 





488 

18555,875 

19565,88 





489 

18557,625 

19567,63 





490 

18559,375 

19569,38 





491 

18561,125 

19571,13 





492 

18562,875 

19572,88 





493 

18564,625 

19574,63 





494 

18566,375 

19576,38 





495 

18568,125 

19578,13 





496 

18569,875 

19579,88 





497 

18571,625 

19581,63 





498 

18573,375 

19583,38 





499 

18575,125 

19585,13 





500 

18576,875 

19586,88 





501 

18578,625 

19588,63 





502 

18580,375 

19590,38 





503 

18582,125 

19592,13 





504 

18583,875 

19593,88 





505 

18585,625 

19595,63 





506 

18587,375 

19597,38 





507 

18589,125 

19599,13 





508 

18590,875 

19600,88 





509 

18592,625 

19602,63 





510 

18594,375 

19604,38 





511 

18596,125 

19606,13 





512 

18597,875 

19607,88 





513 

18599,625 

19609,63 





514 

18601,375 

19611,38 





515 

18603,125 

19613,13 





516 

18604,875 

19614,88 





517 

18606,625 

19616,63 





518 

18608,375 

19618,38 





519 

18610,125 

19620,13 





520 

18611,875 

19621,88 





521 

18613,625 

19623,63 





522 

18615,375 

19625,38 





523 

18617,125 

19627,13 





524 

18618,875 

19628,88 





525 

18620,625 

19630,63 





526 

18622,375 

19632,38 





527 

18624,125 

19634,13 





528 

18625,875 

19635,88 





529 

18627,625 

19637,63 





530 

18629,375 

19639,38 





531 

18631,125 

19641,13 





532 

18632,875 

19642,88 





533 

18634,625 

19644,63 





534 

18636,375 

19646,38 





535 

18638,125 

19648,13 





536 

18639,875 

19649,88 





537 

18641,625 

19651,63 





538 

18643,375 

19653,38 





539 

18645,125 

19655,13 
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540 

18646,875 

19656,88 





541 

18648,625 

19658,63 





542 

18650,375 

19660,38 





543 

18652,125 

19662,13 





544 

18653,875 

19663,88 





545 

18655,625 

19665,63 





546 

18657,375 

19667,38 





547 

18659,125 

19669,13 





548 

18660,875 

19670,88 





549 

18662,625 

19672,63 





550 

18664,375 

19674,38 





551 

18666,125 

19676,13 





552 

18667,875 

19677,88 





553 

18669,625 

19679,63 





554 

18671,375 

19681,38 





555 

18673,125 

19683,13 





556 

18674,875 

19684,88 





557 

18676,625 

19686,63 





558 

18678,375 

19688,38 





559 

18680,125 

19690,13 





560 

18681,875 

19691,88 
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Β.19. Ζώνη Συχνοτήτων 23 ΟΗζ (22,0 - 23,6 ΟΗζ) 

Παραπομπή: ΟΕΡΤ/ΕΚΠ Ροοοιτιιτιοιχίίΐΐίοπ Τ/Κ 13-02 Αηηεχ Α 
Κεντρική Συχνότητα (ίο) = 21196 ΜΗζ 

Διαπόσταση Αμφίδρομου Διαύλου (ϋιιρίεχ 8ρπείη§) = 1008 ΜΗζ 


| Ψηφιακές Ραδιοζεύξεις | 

Α/Α 

Εύρος Διαύλου: 

3,5 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

7 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

14 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

28 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

56 ΜΗζ 


Εμπροσθόδοτος 

(Ροπνεπί) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος 

(Κ,ενεΓδε) 

ΜΗζ 

Εμπροσθόδοτος 

(Ροηναηΐ) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος 

(Κ,ενεΓδε) 

ΜΗζ 

Εμπροσθόδοτος 

(Ροηναπί) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος 

(ΚενεΓδε) 

ΜΗζ 

Εμπροσθόδοτος 

(Ροην&πΐ) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος 

(Κ.ενετδε) 

ΜΗζ 

Εμπροσθόδοτος 

(Ροηναπί) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος 

(Κ.ενετδε) 

ΜΗζ 

1 

22004,5 

23012,5 

22011,5 

23019,5 

22015 

23023 

22022 

23030 

22078 

23086 

2 

22008 

23016 

22018,5 

23026,5 

22029 

23037 

22050 

23058 

22134 

23142 

3 

22011,5 

23019,5 

22025,5 

23033,5 

22043 

23051 

22078 

23086 

22190 

23198 

4 

22015 

23023 

22032,5 

23040,5 

22057 

23065 

22106 

23114 

22246 

23254 

5 

22018,5 

23026,5 

22039,5 

23047,5 

22071 

23079 

22134 

23142 

22302 

23310 

6 

22022 

23030 

22046,5 

23054,5 

22085 

23093 

22162 

23170 

22358 

23366 

7 

22025,5 

23033,5 

22053,5 

23061,5 

22099 

23107 

22190 

23198 

22414 

23422 

8 

22029 

23037 

22060,5 

23068,5 

22113 

23121 

22218 

23226 

22470 

23478 

9 

22032,5 

23040,5 

22067,5 

23075,5 

22127 

23135 

22246 

23254 

22526 

23534 

10 

22036 

23044 

22074,5 

23082,5 

22141 

23149 

22274 

23282 



11 

22039,5 

23047,5 

22081,5 

23089,5 

22155 

23163 

22302 

23310 



12 

22043 

23051 

22088,5 

23096,5 

22169 

23177 

22330 

23338 



13 

22046,5 

23054,5 

22095,5 

23103,5 

22183 

23191 

22358 

23366 



14 

22050 

23058 

22102,5 

23110,5 

22197 

23205 

22386 

23394 



15 

22053,5 

23061,5 

22109,5 

23117,5 

22211 

23219 

22414 

23422 



16 

22057 

23065 

22116,5 

23124,5 

22225 

23233 

22442 

23450 



17 

22060,5 

23068,5 

22123,5 

23131,5 

22239 

23247 

22470 

23478 



18 

22064 

23072 

22130,5 

23138,5 

22253 

23261 

22498 

23506 



19 

22067,5 

23075,5 

22137,5 

23145,5 

22267 

23275 

22526 

23534 



20 

22071 

23079 

22144,5 

23152,5 

22281 

23289 

22554 

23562 



21 

22074,5 

23082,5 

22151,5 

23159,5 

22295 

23303 





22 

22078 

23086 

22158,5 

23166,5 

22309 

23317 





23 

22081,5 

23089,5 

22165,5 

23173,5 

22323 

23331 





24 

22085 

23093 

22172,5 

23180,5 

22337 

23345 





25 

22088,5 

23096,5 

22179,5 

23187,5 

22351 

23359 





26 

22092 

23100 

22186,5 

23194,5 

22365 

23373 





27 

22095,5 

23103,5 

22193,5 

23201,5 

22379 

23387 





28 

22099 

23107 

22200,5 

23208,5 

22393 

23401 





29 

22102,5 

23110,5 

22207,5 

23215,5 

22407 

23415 





30 

22106 

23114 

22214,5 

23222,5 

22421 

23429 





31 

22109,5 

23117,5 

22221,5 

23229,5 

22435 

23443 





32 

22113 

23121 

22228,5 

23236,5 

22449 

23457 





33 

22116,5 

23124,5 

22235,5 

23243,5 

22463 

23471 





34 

22120 

23128 

22242,5 

23250,5 

22477 

23485 





35 

22123,5 

23131,5 

22249,5 

23257,5 

22491 

23499 





36 

22127 

23135 

22256,5 

23264,5 

22505 

23513 





37 

22130,5 

23138,5 

22263,5 

23271,5 

22519 

23527 





38 

22134 

23142 

22270,5 

23278,5 

22533 

23541 





39 

22137,5 

23145,5 

22277,5 

23285,5 

22547 

23555 





40 

22141 

23149 

22284,5 

23292,5 

22561 

23569 





41 

22144,5 

23152,5 

22291,5 

23299,5 

22575 

23583 





42 

22148 

23156 

22298,5 

23306,5 







43 

22151,5 

23159,5 

22305,5 

23313,5 







44 

22155 

23163 

22312,5 

23320,5 







45 

22158,5 

23166,5 

22319,5 

23327,5 







46 

22162 

23170 

22326,5 

23334,5 







47 

22165,5 

23173,5 

22333,5 

23341,5 







48 

22169 

23177 

22340,5 

23348,5 







49 

22172,5 

23180,5 

22347,5 

23355,5 







50 

22176 

23184 

22354,5 

23362,5 







51 

22179,5 

23187,5 

22361,5 

23369,5 







52 

22183 

23191 

22368,5 

23376,5 







53 

22186,5 

23194,5 

22375,5 

23383,5 







54 

22190 

23198 

22382,5 

23390,5 







55 

22193,5 

23201,5 

22389,5 

23397,5 







56 

22197 

23205 

22396,5 

23404,5 







57 

22200,5 

23208,5 

22403,5 

23411,5 







58 

22204 

23212 

22410,5 

23418,5 







59 

22207,5 

23215,5 

22417,5 

23425,5 







60 

22211 

23219 

22424,5 

23432,5 







61 

22214,5 

23222,5 

22431,5 

23439,5 







62 

22218 

23226 

22438,5 

23446,5 







63 

22221,5 

23229,5 

22445,5 

23453,5 
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64 

22225 

23233 

22452,5 

23460,5 







65 

22228,5 

23236,5 

22459,5 

23467,5 







66 

22232 

23240 

22466,5 

23474,5 







67 

22235,5 

23243,5 

22473,5 

23481,5 







68 

22239 

23247 

22480,5 

23488,5 







69 

22242,5 

23250,5 

22487,5 

23495,5 







70 

22246 

23254 

22494,5 

23502,5 







71 

22249,5 

23257,5 

22501,5 

23509,5 







72 

22253 

23261 

22508,5 

23516,5 







73 

22256,5 

23264,5 

22515,5 

23523,5 







74 

22260 

23268 

22522,5 

23530,5 







75 

22263,5 

23271,5 

22529,5 

23537,5 







76 

22267 

23275 

22536,5 

23544,5 







77 

22270,5 

23278,5 

22543,5 

23551,5 







78 

22274 

23282 

22550,5 

23558,5 







79 

22277,5 

23285,5 

22557,5 

23565,5 







80 

22281 

23289 

22564,5 

23572,5 







81 

22284,5 

23292,5 

22571,5 

23579,5 







82 

22288 

23296 

22578,5 

23586,5 







83 

22291,5 

23299,5 

22585,5 

23593,5 







84 

22295 

23303 









85 

22298,5 

23306,5 









86 

22302 

23310 









87 

22305,5 

23313,5 









88 

22309 

23317 









89 

22312,5 

23320,5 









90 

22316 

23324 









91 

22319,5 

23327,5 









92 

22323 

23331 









93 

22326,5 

23334,5 









94 

22330 

23338 









95 

22333,5 

23341,5 









96 

22337 

23345 









97 

22340,5 

23348,5 









98 

22344 

23352 









99 

22347,5 

23355,5 









100 

22351 

23359 









101 

22354,5 

23362,5 









102 

22358 

23366 









103 

22361,5 

23369,5 









104 

22365 

23373 









105 

22368,5 

23376,5 









106 

22372 

23380 









107 

22375,5 

23383,5 









108 

22379 

23387 









109 

22382,5 

23390,5 









110 

22386 

23394 









111 

22389,5 

23397,5 









112 

22393 

23401 









113 

22396,5 

23404,5 









114 

22400 

23408 









115 

22403,5 

23411,5 









116 

22407 

23415 









117 

22410,5 

23418,5 









118 

22414 

23422 









119 

22417,5 

23425,5 









120 

22421 

23429 









121 

22424,5 

23432,5 









122 

22428 

23436 









123 

22431,5 

23439,5 









124 

22435 

23443 









125 

22438,5 

23446,5 









126 

22442 

23450 









127 

22445,5 

23453,5 









128 

22449 

23457 









129 

22452,5 

23460,5 









130 

22456 

23464 









131 

22459,5 

23467,5 









132 

22463 

23471 









133 

22466,5 

23474,5 









134 

22470 

23478 









135 

22473,5 

23481,5 









136 

22477 

23485 









137 

22480,5 

23488,5 









138 

22484 

23492 









139 

22487,5 

23495,5 









140 

22491 

23499 









141 

22494,5 

23502,5 
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142 

22498 

23506 









143 

22501,5 

23509,5 









144 

22505 

23513 









145 

22508,5 

23516,5 









146 

22512 

23520 









147 

22515,5 

23523,5 









148 

22519 

23527 









149 

22522,5 

23530,5 









150 

22526 

23534 









151 

22529,5 

23537,5 









152 

22533 

23541 









153 

22536,5 

23544,5 









154 

22540 

23548 









155 

22543,5 

23551,5 









156 

22547 

23555 









157 

22550,5 

23558,5 









158 

22554 

23562 









159 

22557,5 

23565,5 









160 

22561 

23569 









161 

22564,5 

23572,5 









162 

22568 

23576 









163 

22571,5 

23579,5 









164 

22575 

23583 









165 

22578,5 

23586,5 









166 

22582 

23590 









167 

22585,5 

23593,5 









168 

22589 

23597 










Αναλογικές Ραδιοζεύξεις μεταξύ Σταθερών Σημείιον 
και Μεταφερόμενων Σταθμών Συλλογής Ειδήσεων 
(22600-23600 ΜΗζ) 

Α/Α 

Μονόδρομος 
Δίαυλος (ΜΗζ) 

Εύρος (ΜΗζ) 

1 

22638 

28 

2 

22666 

28 

3 

22694 

28 

4 

22722 

28 

5 

22750 

28 

6 

22778 

28 

7 

22806 

28 

8 

22834 

28 

9 

22862 

28 

10 

22890 

28 

11 

22918 

28 

12 

22946 

28 

13 

22974 

28 

14 

23002 

28 

15 

23030 

28 

16 

23058 

28 

17 

23086 

28 

18 

23114 

28 

19 

23142 

28 

20 

23170 

28 

21 

23198 

28 

22 

23226 

28 

23 

23254 

28 

24 

23282 

28 

25 

23310 

28 

26 

23338 

28 

27 

23366 

28 

28 

23394 

28 

29 

23422 

28 
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30 

23450 

28 

31 

23478 

28 

32 

23506 

28 

33 

23534 

28 

34 

23562 

28 

35 

23588 

24 


Παρατήρηση 

Σε συστήματα χαμηλής χωρητικότητας (εύρος διαύλου 3,5 ΜΗζ του πρώτου Πίνακα) θα 
χορηγούνται δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από την αρχή της ζώνης, όπου αυτό είναι 
εφικτό. 


Β.20. Ζώνη Συχνοτήτων 24250-24500 ΜΗζ 


Αναλογικές Ραδιοζεύξεις μεταξύ Σταθερών Σημείων 
και Μεταφερόμενων Σταθμών Συλλογής Ειδήσεων 

Α/Α 

Μονόδρομος 
Δίαυλος (ΜΗζ) 

Εύρος (ΜΕίζ) 

1 

24264 

28 

2 

24292 

28 

3 

24320 

28 

4 

24348 

28 

5 

24376 

28 

6 

24404 

28 

7 

24432 

28 

8 

24460 

28 

9 

24488 

24 
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Β.21. Ζώνη Συχνοτήτων 38 ΟΗζ (37,0 - 39,5 ΟΗζ) 


Παραπομπή: ΟΕΡΤ/ΕΚΠ Ροοοιτιιτιοηοΐίΐΐίοη Τ/Κ 12-01 
Κεντρική Συχνότητα (ίο) = 38248 ΜΗζ 

Διαπόσταση Αμφίδρομου Διαύλου (ΠιιρΙαχ 8ρποίη§) = 1260 ΜΗζ 


Α/Α 

Εύρος Διαύλου: 

3,5 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

7 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

14 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

28 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

56 ΜΗζ 


Εμπροσθόδοτος 

(Ροηναπί) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος 

(Κενετδε) 

ΜΗζ 

Εμπροσθόδοτος 

(Ροηνατά) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος 

(Κενετδε) 

ΜΗζ 

Εμπροσθόδοτος 

(Ροηνατά) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος 

(Κενετδε) 

ΜΗζ 

Εμπροσθόδοτος 

(Ροηνατά) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος 

(Κ,ενετδε) 

ΜΗζ 

Εμπροσθόδοτος 

(Ροηνατά) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος 

(Κενετδε) 

ΜΗζ 

1 

37059,75 

38319,75 

37061,5 

38321,5 

37065 

38325 

37072 

38332 

37086 

38346 

2 

37063,25 

38323,25 

37068,5 

38328,5 

37079 

38339 

37100 

38360 

37142 

38402 

3 

37066,75 

38326,75 

37075,5 

38335,5 

37093 

38353 

37128 

38388 

37198 

38458 

4 

37070,25 

38330,25 

37082,5 

38342,5 

37107 

38367 

37156 

38416 

37254 

38514 

5 

37073,75 

38333,75 

37089,5 

38349,5 

37121 

38381 

37184 

38444 

37310 

38570 

6 

37077,25 

38337,25 

37096,5 

38356,5 

37135 

38395 

37212 

38472 

37366 

38626 

7 

37080,75 

38340,75 

37103,5 

38363,5 

37149 

38409 

37240 

38500 

37422 

38682 

8 

37084,25 

38344,25 

37110,5 

38370,5 

37163 

38423 

37268 

38528 

37478 

38738 

9 

37087,75 

38347,75 

37117,5 

38377,5 

37177 

38437 

37296 

38556 

37534 

38794 

10 

37091,25 

38351,25 

37124,5 

38384,5 

37191 

38451 

37324 

38584 

37590 

38850 

11 

37094,75 

38354,75 

37131,5 

38391,5 

37205 

38465 

37352 

38612 

37646 

38906 

12 

37098,25 

38358,25 

37138,5 

38398,5 

37219 

38479 

37380 

38640 

37702 

38962 

13 

37101,75 

38361,75 

37145,5 

38405,5 

37233 

38493 

37408 

38668 

37758 

39018 

14 

37105,25 

38365,25 

37152,5 

38412,5 

37247 

38507 

37436 

38696 

37814 

39074 

15 

37108,75 

38368,75 

37159,5 

38419,5 

37261 

38521 

37464 

38724 

37870 

39130 

16 

37112,25 

38372,25 

37166,5 

38426,5 

37275 

38535 

37492 

38752 

37926 

39186 

17 

37115,75 

38375,75 

37173,5 

38433,5 

37289 

38549 

37520 

38780 

37982 

39242 

18 

37119,25 

38379,25 

37180,5 

38440,5 

37303 

38563 

37548 

38808 

38038 

39298 

19 

37122,75 

38382,75 

37187,5 

38447,5 

37317 

38577 

37576 

38836 

38094 

39354 

20 

37126,25 

38386,25 

37194,5 

38454,5 

37331 

38591 

37604 

38864 

38150 

39410 

21 

37129,75 

38389,75 

37201,5 

38461,5 

37345 

38605 

37632 

38892 



22 

37133,25 

38393,25 

37208,5 

38468,5 

37359 

38619 

37660 

38920 



23 

37136,75 

38396,75 

37215,5 

38475,5 

37373 

38633 

37688 

38948 



24 

37140,25 

38400,25 

37222,5 

38482,5 

37387 

38647 

37716 

38976 



25 

37143,75 

38403,75 

37229,5 

38489,5 

37401 

38661 

37744 

39004 



26 

37147,25 

38407,25 

37236,5 

38496,5 

37415 

38675 

37772 

39032 



27 

37150,75 

38410,75 

37243,5 

38503,5 

37429 

38689 

37800 

39060 



28 

37154,25 

38414,25 

37250,5 

38510,5 

37443 

38703 

37828 

39088 



29 

37157,75 

38417,75 

37257,5 

38517,5 

37457 

38717 

37856 

39116 



30 

37161,25 

38421,25 

37264,5 

38524,5 

37471 

38731 

37884 

39144 



31 

37164,75 

38424,75 

37271,5 

38531,5 

37485 

38745 

37912 

39172 



32 

37168,25 

38428,25 

37278,5 

38538,5 

37499 

38759 

37940 

39200 



33 

37171,75 

38431,75 

37285,5 

38545,5 

37513 

38773 

37968 

39228 



34 

37175,25 

38435,25 

37292,5 

38552,5 

37527 

38787 

37996 

39256 



35 

37178,75 

38438,75 

37299,5 

38559,5 

37541 

38801 

38024 

39284 



36 

37182,25 

38442,25 

37306,5 

38566,5 

37555 

38815 

38052 

39312 



37 

37185,75 

38445,75 

37313,5 

38573,5 

37569 

38829 

38080 

39340 



38 

37189,25 

38449,25 

37320,5 

38580,5 

37583 

38843 

38108 

39368 



39 

37192,75 

38452,75 

37327,5 

38587,5 

37597 

38857 

38136 

39396 



40 

37196,25 

38456,25 

37334,5 

38594,5 

37611 

38871 

38164 

39424 



41 

37199,75 

38459,75 

37341,5 

38601,5 

37625 

38885 





42 

37203,25 

38463,25 

37348,5 

38608,5 

37639 

38899 





43 

37206,75 

38466,75 

37355,5 

38615,5 

37653 

38913 





44 

37210,25 

38470,25 

37362,5 

38622,5 

37667 

38927 





45 

37213,75 

38473,75 

37369,5 

38629,5 

37681 

38941 





46 

37217,25 

38477,25 

37376,5 

38636,5 

37695 

38955 





47 

37220,75 

38480,75 

37383,5 

38643,5 

37709 

38969 





48 

37224,25 

38484,25 

37390,5 

38650,5 

37723 

38983 





49 

37227,75 

38487,75 

37397,5 

38657,5 

37737 

38997 





50 

37231,25 

38491,25 

37404,5 

38664,5 

37751 

39011 





51 

37234,75 

38494,75 

37411,5 

38671,5 

37765 

39025 





52 

37238,25 

38498,25 

37418,5 

38678,5 

37779 

39039 





53 

37241,75 

38501,75 

37425,5 

38685,5 

37793 

39053 





54 

37245,25 

38505,25 

37432,5 

38692,5 

37807 

39067 





55 

37248,75 

38508,75 

37439,5 

38699,5 

37821 

39081 





56 

37252,25 

38512,25 

37446,5 

38706,5 

37835 

39095 





57 

37255,75 

38515,75 

37453,5 

38713,5 

37849 

39109 





58 

37259,25 

38519,25 

37460,5 

38720,5 

37863 

39123 





59 

37262,75 

38522,75 

37467,5 

38727,5 

37877 

39137 





60 

37266,25 

38526,25 

37474,5 

38734,5 

37891 

39151 





61 

37269,75 

38529,75 

37481,5 

38741,5 

37905 

39165 





62 

37273,25 

38533,25 

37488,5 

38748,5 

37919 

39179 





63 

37276,75 

38536,75 

37495,5 

38755,5 

37933 

39193 





64 

37280,25 

38540,25 

37502,5 

38762,5 

37947 

39207 
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65 

37283,75 

38543,75 

37509,5 

38769,5 

37961 

39221 





66 

37287,25 

38547,25 

37516,5 

38776,5 

37975 

39235 





67 

37290,75 

38550,75 

37523,5 

38783,5 

37989 

39249 





68 

37294,25 

38554,25 

37530,5 

38790,5 

38003 

39263 





69 

37297,75 

38557,75 

37537,5 

38797,5 

38017 

39277 





70 

37301,25 

38561,25 

37544,5 

38804,5 

38031 

39291 





71 

37304,75 

38564,75 

37551,5 

38811,5 

38045 

39305 





72 

37308,25 

38568,25 

37558,5 

38818,5 

38059 

39319 





73 

37311,75 

38571,75 

37565,5 

38825,5 

38073 

39333 





74 

37315,25 

38575,25 

37572,5 

38832,5 

38087 

39347 





75 

37318,75 

38578,75 

37579,5 

38839,5 

38101 

39361 





76 

37322,25 

38582,25 

37586,5 

38846,5 

38115 

39375 





77 

37325,75 

38585,75 

37593,5 

38853,5 

38129 

39389 





78 

37329,25 

38589,25 

37600,5 

38860,5 

38143 

39403 





79 

37332,75 

38592,75 

37607,5 

38867,5 

38157 

39417 





80 

37336,25 

38596,25 

37614,5 

38874,5 

38171 

39431 





81 

37339,75 

38599,75 

37621,5 

38881,5 







82 

37343,25 

38603,25 

37628,5 

38888,5 







83 

37346,75 

38606,75 

37635,5 

38895,5 







84 

37350,25 

38610,25 

37642,5 

38902,5 







85 

37353,75 

38613,75 

37649,5 

38909,5 







86 

37357,25 

38617,25 

37656,5 

38916,5 







87 

37360,75 

38620,75 

37663,5 

38923,5 







88 

37364,25 

38624,25 

37670,5 

38930,5 







89 

37367,75 

38627,75 

37677,5 

38937,5 







90 

37371,25 

38631,25 

37684,5 

38944,5 







91 

37374,75 

38634,75 

37691,5 

38951,5 







92 

37378,25 

38638,25 

37698,5 

38958,5 







93 

37381,75 

38641,75 

37705,5 

38965,5 







94 

37385,25 

38645,25 

37712,5 

38972,5 







95 

37388,75 

38648,75 

37719,5 

38979,5 







96 

37392,25 

38652,25 

37726,5 

38986,5 







97 

37395,75 

38655,75 

37733,5 

38993,5 







98 

37399,25 

38659,25 

37740,5 

39000,5 







99 

37402,75 

38662,75 

37747,5 

39007,5 







100 

37406,25 

38666,25 

37754,5 

39014,5 







101 

37409,75 

38669,75 

37761,5 

39021,5 







102 

37413,25 

38673,25 

37768,5 

39028,5 







103 

37416,75 

38676,75 

37775,5 

39035,5 







104 

37420,25 

38680,25 

37782,5 

39042,5 







105 

37423,75 

38683,75 

37789,5 

39049,5 







106 

37427,25 

38687,25 

37796,5 

39056,5 







107 

37430,75 

38690,75 

37803,5 

39063,5 







108 

37434,25 

38694,25 

37810,5 

39070,5 







109 

37437,75 

38697,75 

37817,5 

39077,5 







110 

37441,25 

38701,25 

37824,5 

39084,5 







111 

37444,75 

38704,75 

37831,5 

39091,5 







112 

37448,25 

38708,25 

37838,5 

39098,5 







113 

37451,75 

38711,75 

37845,5 

39105,5 







114 

37455,25 

38715,25 

37852,5 

39112,5 







115 

37458,75 

38718,75 

37859,5 

39119,5 







116 

37462,25 

38722,25 

37866,5 

39126,5 







117 

37465,75 

38725,75 

37873,5 

39133,5 







118 

37469,25 

38729,25 

37880,5 

39140,5 







119 

37472,75 

38732,75 

37887,5 

39147,5 







120 

37476,25 

38736,25 

37894,5 

39154,5 







121 

37479,75 

38739,75 

37901,5 

39161,5 







122 

37483,25 

38743,25 

37908,5 

39168,5 







123 

37486,75 

38746,75 

37915,5 

39175,5 







124 

37490,25 

38750,25 

37922,5 

39182,5 







125 

37493,75 

38753,75 

37929,5 

39189,5 







126 

37497,25 

38757,25 

37936,5 

39196,5 







127 

37500,75 

38760,75 

37943,5 

39203,5 







128 

37504,25 

38764,25 

37950,5 

39210,5 







129 

37507,75 

38767,75 

37957,5 

39217,5 







130 

37511,25 

38771,25 

37964,5 

39224,5 







131 

37514,75 

38774,75 

37971,5 

39231,5 







132 

37518,25 

38778,25 

37978,5 

39238,5 







133 

37521,75 

38781,75 

37985,5 

39245,5 







134 

37525,25 

38785,25 

37992,5 

39252,5 







135 

37528,75 

38788,75 

37999,5 

39259,5 







136 

37532,25 

38792,25 

38006,5 

39266,5 







137 

37535,75 

38795,75 

38013,5 

39273,5 







138 

37539,25 

38799,25 

38020,5 

39280,5 







139 

37542,75 

38802,75 

38027,5 

39287,5 







140 

37546,25 

38806,25 

38034,5 

39294,5 







141 

37549,75 

38809,75 

38041,5 

39301,5 







142 

37553,25 

38813,25 

38048,5 

39308,5 
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143 

37556,75 

38816,75 

38055,5 

39315,5 







144 

37560,25 

38820,25 

38062,5 

39322,5 







145 

37563,75 

38823,75 

38069,5 

39329,5 







146 

37567,25 

38827,25 

38076,5 

39336,5 







147 

37570,75 

38830,75 

38083,5 

39343,5 







148 

37574,25 

38834,25 

38090,5 

39350,5 







149 

37577,75 

38837,75 

38097,5 

39357,5 







150 

37581,25 

38841,25 

38104,5 

39364,5 







151 

37584,75 

38844,75 

38111,5 

39371,5 







152 

37588,25 

38848,25 

38118,5 

39378,5 







153 

37591,75 

38851,75 

38125,5 

39385,5 







154 

37595,25 

38855,25 

38132,5 

39392,5 







155 

37598,75 

38858,75 

38139,5 

39399,5 







156 

37602,25 

38862,25 

38146,5 

39406,5 







157 

37605,75 

38865,75 

38153,5 

39413,5 







158 

37609,25 

38869,25 

38160,5 

39420,5 







159 

37612,75 

38872,75 

38167,5 

39427,5 







160 

37616,25 

38876,25 

38174,5 

39434,5 







161 

37619,75 

38879,75 









162 

37623,25 

38883,25 









163 

37626,75 

38886,75 









164 

37630,25 

38890,25 









165 

37633,75 

38893,75 









166 

37637,25 

38897,25 









167 

37640,75 

38900,75 









168 

37644,25 

38904,25 









169 

37647,75 

38907,75 









170 

37651,25 

38911,25 









171 

37654,75 

38914,75 









172 

37658,25 

38918,25 









173 

37661,75 

38921,75 









174 

37665,25 

38925,25 









175 

37668,75 

38928,75 









176 

37672,25 

38932,25 









177 

37675,75 

38935,75 









178 

37679,25 

38939,25 









179 

37682,75 

38942,75 









180 

37686,25 

38946,25 









181 

37689,75 

38949,75 









182 

37693,25 

38953,25 









183 

37696,75 

38956,75 









184 

37700,25 

38960,25 









185 

37703,75 

38963,75 









186 

37707,25 

38967,25 









187 

37710,75 

38970,75 









188 

37714,25 

38974,25 









189 

37717,75 

38977,75 









190 

37721,25 

38981,25 









191 

37724,75 

38984,75 









192 

37728,25 

38988,25 









193 

37731,75 

38991,75 









194 

37735,25 

38995,25 









195 

37738,75 

38998,75 









196 

37742,25 

39002,25 









197 

37745,75 

39005,75 









198 

37749,25 

39009,25 









199 

37752,75 

39012,75 









200 

37756,25 

39016,25 









201 

37759,75 

39019,75 









202 

37763,25 

39023,25 









203 

37766,75 

39026,75 









204 

37770,25 

39030,25 









205 

37773,75 

39033,75 









206 

37777,25 

39037,25 









207 

37780,75 

39040,75 









208 

37784,25 

39044,25 









209 

37787,75 

39047,75 









210 

37791,25 

39051,25 









211 

37794,75 

39054,75 









212 

37798,25 

39058,25 









213 

37801,75 

39061,75 









214 

37805,25 

39065,25 









215 

37808,75 

39068,75 









216 

37812,25 

39072,25 









217 

37815,75 

39075,75 









218 

37819,25 

39079,25 









219 

37822,75 

39082,75 









220 

37826,25 

39086,25 
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221 

37829,75 

39089,75 









222 

37833,25 

39093,25 









223 

37836,75 

39096,75 









224 

37840,25 

39100,25 









225 

37843,75 

39103,75 









226 

37847,25 

39107,25 









227 

37850,75 

39110,75 









228 

37854,25 

39114,25 









229 

37857,75 

39117,75 









230 

37861,25 

39121,25 









231 

37864,75 

39124,75 









232 

37868,25 

39128,25 









233 

37871,75 

39131,75 









234 

37875,25 

39135,25 









235 

37878,75 

39138,75 









236 

37882,25 

39142,25 









237 

37885,75 

39145,75 









238 

37889,25 

39149,25 










37892,75 

39152,75 










37896,25 

39156,25 










37899,75 

39159,75 










37903,25 

39163,25 










37906,75 

39166,75 









ΕΒ 

37910,25 

39170,25 










37913,75 

39173,75 










37917,25 

39177,25 










37920,75 

39180,75 










37924,25 

39184,25 









249 

37927,75 

39187,75 









250 

37931,25 

39191,25 









251 

37934,75 

39194,75 









252 

37938,25 

39198,25 









253 

37941,75 

39201,75 









254 

37945,25 

39205,25 









255 

37948,75 

39208,75 









256 

37952,25 

39212,25 









257 

37955,75 

39215,75 









258 

37959,25 

39219,25 









259 

37962,75 

39222,75 









260 

37966,25 

39226,25 









261 

37969,75 

39229,75 









■ΕΕ· 

37973,25 

39233,25 










37976,75 

39236,75 










37980,25 

39240,25 










37983,75 

39243,75 









| 266 | 

37987,25 

39247,25 










37990,75 

39250,75 










37994,25 

39254,25 









269 

37997,75 

39257,75 









270 

38001,25 

39261,25 









271 

38004,75 

39264,75 









272 

38008,25 

39268,25 









273 

38011,75 

39271,75 









274 

38015,25 

39275,25 









275 

38018,75 

39278,75 









276 

38022,25 

39282,25 









277 

38025,75 

39285,75 









278 

38029,25 

39289,25 









279 

38032,75 

39292,75 










38036,25 

39296,25 










38039,75 

39299,75 










38043,25 

39303,25 










38046,75 

39306,75 










38050,25 

39310,25 










38053,75 

39313,75 










38057,25 

39317,25 










38060,75 

39320,75 










38064,25 

39324,25 










38067,75 

39327,75 










38071,25 

39331,25 










38074,75 

39334,75 










38078,25 

39338,25 










38081,75 

39341,75 









ΚΕΐΛ 

38085,25 

39345,25 










38088,75 

39348,75 










38092,25 

39352,25 










38095,75 

39355,75 










38099,25 

39359,25 















19338 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


299 

38102,75 

39362,75 









300 

38106,25 

39366,25 









301 

38109,75 

39369,75 









302 

38113,25 

39373,25 









303 

38116,75 

39376,75 









304 

38120,25 

39380,25 









305 

38123,75 

39383,75 









306 

38127,25 

39387,25 









307 

38130,75 

39390,75 









308 

38134,25 

39394,25 









309 

38137,75 

39397,75 









310 

38141,25 

39401,25 









311 

38144,75 

39404,75 









312 

38148,25 

39408,25 









313 

38151,75 

39411,75 









314 

38155,25 

39415,25 









315 

38158,75 

39418,75 









316 

38162,25 

39422,25 









317 

38165,75 

39425,75 









318 

38169,25 

39429,25 









319 

38172,75 

39432,75 









320 

38176,25 

39436,25 










Παρατήρηση 

Σε συστήματα χαμηλής χωρητικότητας (εύρος διαύλου 3,5 ΜΗζ) θα χορηγούνται δικαιώματα 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από την αρχή της ζώνης, όπου αυτό είναι εφικτό. 
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Β.22. Ζώνη Συχνοτήτων 55 ΟΗζ (55,78 - 57 ΟΗζ) 

Παραπομπή: ΟΕΡΤ/ΕΚΟ Κεεοηιπιεηά&Ιίοη 12-12 Αηηεχ Β (Ρϋϋ) 
Κεντρική Συχνότητα (ίο) = 55786 ΜΗζ 

Διαπόσταση Αμφίδρομου Καναλιού (ϋιιρίεχ 8ρ3είπ§) = 616 ΜΗζ 


Α/Α 

Εύρος Διαύλου: 

3,5 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

7 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

14 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

28 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

56 ΜΗζ 


Εμπροσθόδοτος 

(Ροηνατά) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος 

(Κενετδε) 

ΜΗζ 

Εμπροσθόδοτος 

(Ροηνατά) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος 

(Κ,ενεΓδε) 

ΜΗζ 

Εμπροσθόδοτος 

(Ροηνατά) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος 

(Κενετδε) 

ΜΗζ 

Εμπροσθόδοτος 

(Ροηναπί) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος 

(Κενετδε) 

ΜΗζ 

Εμπροσθόδοτος 

(Ροηνατά) 

ΜΗζ 

Ανάστροφος 

(Κενετδε) 

ΜΗζ 

1 

55843,75 

56459,75 

55845,5 

56461,5 

55849 

56465 

55856 

56472 

55870 

56486 

2 

55847,25 

56463,25 

55852,5 

56468,5 

55863 

56479 

55884 

56500 

55926 

56542 

3 

55850,75 

56466,75 

55859,5 

56475,5 

55877 

56493 

55912 

56528 

55982 

56598 

4 

55854,25 

56470,25 

55866,5 

56482,5 

55891 

56507 

55940 

56556 

56038 

56654 

5 

55857,75 

56473,75 

55873,5 

56489,5 

55905 

56521 

55968 

56584 

56094 

56710 

6 

55861,25 

56477,25 

55880,5 

56496,5 

55919 

56535 

55996 

56612 

56150 

56766 

7 

55864,75 

56480,75 

55887,5 

56503,5 

55933 

56549 

56024 

56640 

56206 

56822 

8 

55868,25 

56484,25 

55894,5 

56510,5 

55947 

56563 

56052 

56668 

56262 

56878 

9 

55871,75 

56487,75 

55901,5 

56517,5 

55961 

56577 

56080 

56696 

56318 

56934 

10 

55875,25 

56491,25 

55908,5 

56524,5 

55975 

56591 

56108 

56724 



11 

55878,75 

56494,75 

55915,5 

56531,5 

55989 

56605 

56136 

56752 



12 

55882,25 

56498,25 

55922,5 

56538,5 

56003 

56619 

56164 

56780 



13 

55885,75 

56501,75 

55929,5 

56545,5 

56017 

56633 

56192 

56808 



14 

55889,25 

56505,25 

55936,5 

56552,5 

56031 

56647 

56220 

56836 



15 

55892,75 

56508,75 

55943,5 

56559,5 

56045 

56661 

56248 

56864 



16 

55896,25 

56512,25 

55950,5 

56566,5 

56059 

56675 

56276 

56892 



17 

55899,75 

56515,75 

55957,5 

56573,5 

56073 

56689 

56304 

56920 



18 

55903,25 

56519,25 

55964,5 

56580,5 

56087 

56703 

56332 

56948 



19 

55906,75 

56522,75 

55971,5 

56587,5 

56101 

56717 





20 

55910,25 

56526,25 

55978,5 

56594,5 

56115 

56731 





21 

55913,75 

56529,75 

55985,5 

56601,5 

56129 

56745 





22 

55917,25 

56533,25 

55992,5 

56608,5 

56143 

56759 





23 

55920,75 

56536,75 

55999,5 

56615,5 

56157 

56773 





24 

55924,25 

56540,25 

56006,5 

56622,5 

56171 

56787 





25 

55927,75 

56543,75 

56013,5 

56629,5 

56185 

56801 





26 

55931,25 

56547,25 

56020,5 

56636,5 

56199 

56815 





27 

55934,75 

56550,75 

56027,5 

56643,5 

56213 

56829 





28 

55938,25 

56554,25 

56034,5 

56650,5 

56227 

56843 





29 

55941,75 

56557,75 

56041,5 

56657,5 

56241 

56857 





30 

55945,25 

56561,25 

56048,5 

56664,5 

56255 

56871 





31 

55948,75 

56564,75 

56055,5 

56671,5 

56269 

56885 





32 

55952,25 

56568,25 

56062,5 

56678,5 

56283 

56899 





33 

55955,75 

56571,75 

56069,5 

56685,5 

56297 

56913 





34 

55959,25 

56575,25 

56076,5 

56692,5 

56311 

56927 





35 

55962,75 

56578,75 

56083,5 

56699,5 

56325 

56941 





36 

55966,25 

56582,25 

56090,5 

56706,5 

56339 

56955 





37 

55969,75 

56585,75 

56097,5 

56713,5 







38 

55973,25 

56589,25 

56104,5 

56720,5 







39 

55976,75 

56592,75 

56111,5 

56727,5 







40 

55980,25 

56596,25 

56118,5 

56734,5 







41 

55983,75 

56599,75 

56125,5 

56741,5 







42 

55987,25 

56603,25 

56132,5 

56748,5 







43 

55990,75 

56606,75 

56139,5 

56755,5 







44 

55994,25 

56610,25 

56146,5 

56762,5 







45 

55997,75 

56613,75 

56153,5 

56769,5 







46 

56001,25 

56617,25 

56160,5 

56776,5 







47 

56004,75 

56620,75 

56167,5 

56783,5 







48 

56008,25 

56624,25 

56174,5 

56790,5 







49 

56011,75 

56627,75 

56181,5 

56797,5 







50 

56015,25 

56631,25 

56188,5 

56804,5 







51 

56018,75 

56634,75 

56195,5 

56811,5 







52 

56022,25 

56638,25 

56202,5 

56818,5 







53 

56025,75 

56641,75 

56209,5 

56825,5 







54 

56029,25 

56645,25 

56216,5 

56832,5 







55 

56032,75 

56648,75 

56223,5 

56839,5 







56 

56036,25 

56652,25 

56230,5 

56846,5 







57 

56039,75 

56655,75 

56237,5 

56853,5 







58 

56043,25 

56659,25 

56244,5 

56860,5 







59 

56046,75 

56662,75 

56251,5 

56867,5 







60 

56050,25 

56666,25 

56258,5 

56874,5 







61 

56053,75 

56669,75 

56265,5 

56881,5 







62 

56057,25 

56673,25 

56272,5 

56888,5 







63 

56060,75 

56676,75 

56279,5 

56895,5 







64 

56064,25 

56680,25 

56286,5 

56902,5 







65 

56067,75 

56683,75 

56293,5 

56909,5 







66 

56071,25 

56687,25 

56300,5 

56916,5 







67 

56074,75 

56690,75 

56307,5 

56923,5 
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68 

56078,25 

56694,25 

56314,5 

56930,5 







69 

56081,75 

56697,75 

56321,5 

56937,5 







70 

56085,25 

56701,25 

56328,5 

56944,5 







71 

56088,75 

56704,75 

56335,5 

56951,5 







72 

56092,25 

56708,25 

56342,5 

56958,5 







73 

56095,75 

56711,75 









74 

56099,25 

56715,25 









75 

56102,75 

56718,75 









76 

56106,25 

56722,25 









77 

56109,75 

56725,75 









78 

56113,25 

56729,25 









79 

56116,75 

56732,75 









80 

56120,25 

56736,25 









81 

56123,75 

56739,75 









82 

56127,25 

56743,25 









83 

56130,75 

56746,75 









84 

56134,25 

56750,25 









85 

56137,75 

56753,75 









86 

56141,25 

56757,25 









87 

56144,75 

56760,75 









88 

56148,25 

56764,25 









89 

56151,75 

56767,75 









90 

56155,25 

56771,25 









91 

56158,75 

56774,75 









92 

56162,25 

56778,25 









93 

56165,75 

56781,75 









94 

56169,25 

56785,25 









95 

56172,75 

56788,75 









96 

56176,25 

56792,25 









97 

56179,75 

56795,75 









98 

56183,25 

56799,25 









99 

56186,75 

56802,75 









100 

56190,25 

56806,25 









101 

56193,75 

56809,75 









102 

56197,25 

56813,25 









103 

56200,75 

56816,75 









104 

56204,25 

56820,25 









105 

56207,75 

56823,75 









106 

56211,25 

56827,25 









107 

56214,75 

56830,75 









108 

56218,25 

56834,25 









109 

56221,75 

56837,75 









110 

56225,25 

56841,25 









111 

56228,75 

56844,75 









112 

56232,25 

56848,25 









113 

56235,75 

56851,75 









114 

56239,25 

56855,25 









115 

56242,75 

56858,75 









116 

56246,25 

56862,25 









117 

56249,75 

56865,75 









118 

56253,25 

56869,25 









119 

56256,75 

56872,75 









120 

56260,25 

56876,25 









121 

56263,75 

56879,75 









122 

56267,25 

56883,25 









123 

56270,75 

56886,75 









124 

56274,25 

56890,25 









125 

56277,75 

56893,75 









126 

56281,25 

56897,25 









127 

56284,75 

56900,75 









128 

56288,25 

56904,25 









129 

56291,75 

56907,75 









130 

56295,25 

56911,25 









131 

56298,75 

56914,75 









132 

56302,25 

56918,25 









133 

56305,75 

56921,75 









134 

56309,25 

56925,25 









135 

56312,75 

56928,75 









136 

56316,25 

56932,25 









137 

56319,75 

56935,75 









138 

56323,25 

56939,25 









139 

56326,75 

56942,75 









140 

56330,25 

56946,25 









141 

56333,75 

56949,75 









142 

56337,25 

56953,25 









143 

56340,75 

56956,75 









144 

56344,25 

56960,25 
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Β.23. Ζώνη Συχνοτήτων 58 ΟΗζ (57 ΟΗζ - 59 ΟΗζ) 

Παραπομπή: ΟΕΡΤ/ΕΚΟ Ροοοηιιτιοηιίίΐΐίοη 12-09 Αηηοχ Α 
Κεντρική Συχνότητα (ίο) = 56950 ΜΗζ 


Α/Α 

Εύρος Διαύλου: 

50 ΜΗζ 

Εύρος Διαύλου: 

100 ΜΗζ 

1 

57025 

57050 

2 

57075 

57150 

3 

57125 

57250 

4 

57175 

57350 

5 

57225 

57450 

6 

57275 

57550 

7 

57325 

57650 

8 

57375 

57750 

9 

57425 

57850 

10 

57475 

57950 

11 

57525 

58050 

12 

57575 

58150 

13 

57625 

58250 

14 

57675 

58350 

15 

57725 

58450 

16 

57775 

58550 

17 

57825 

58650 

18 

57875 

58750 

19 

57925 

58850 

20 

57975 

58950 

21 

58025 


22 

58075 


23 

58125 


24 

58175 


25 

58225 


26 

58275 


27 

58325 


28 

58375 


29 

58425 


30 

58475 


31 

58525 


32 

58575 


33 

58625 


34 

58675 


35 

58725 


36 

58775 


37 

58825 


38 

58875 


39 

58925 


40 

58975 
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Β.24. Γενικές Αρχές 

Η μέγιστη ισοδύναμη ισοτροπικά ακτινοβολούμενη ισχύς (είτρ) σταθμών της Σταθερής 
Υπηρεσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις τιμές του παρακάτω πίνακα. Σε περίπτωση που 
συμβαίνει αυτό η κατεύθυνση της μέγιστης ακτινοβολίας θα πρέπει να διαχωρίζεται από τη 
γεωστατική δορυφορική τροχιά τουλάχιστον με τη γωνία που αναφέρεται στον πίνακα, 
λαμβάνοντας υπόψη την ατμοσφαιρική διάθλαση: 


Ζώνη Συχνοτήτων 
(ΟΗζ) 

Τιμή βΐτρ 
(άΒ\¥) 

Ελάχιστη γωνία διαχωρισμού 
αναφορικά με τη γεωστατική 
τροχιά (σε μοίρες) 

(ΐΙε§Γ6θ8) 

1-10 

+35 

2 

10-15 

+45 

1,5 

25,25-27,5 

+24 (σε οποιαδήποτε ζώνη 

1 ΜΗζ) 

1,5 

Πάνω από 15 ΟΗζ 

+55 

Κανένα όριο 


Σε περίπτωση που στη Ζώνη Συχνοτήτων 1-10 ΟΗζ τα παραπάνω όρια δεν μπορούν να 
τηρηθούν, η μέγιστη ισοδύναμη ισοτροπικά ακτινοβολούμενη ισχύς (είτρ) σταθμών της 
Σταθερής Υπηρεσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις τιμές: 

+47 (ΙΒλΥ, σε οποιαδήποτε κατεύθυνση εντός 0,5° της γεωστατικής 
δορυφορικής τροχιάς ή 

+47 άΒ\ν έως +55 (ΙΒλΥ, σε γραμμική κλίμακα άεείύεΐ (8 ΘΒ ανά μοίρα), σε 
οποιαδήποτε κατεύθυνση ανάμεσα 0,5° και 1,5° της γεωστατικής δορυφορικής 
τροχιάς, λαμβάνοντας υπόψη την ατμοσφαιρική διάθλαση. 

Σημειώνεται ότι η μέγιστη ισοτροπικά ακτινοβολούμενη ισχύς (είτρ) σταθμών της Σταθερής 
Υπηρεσίας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπερνά την τιμή +55 ί!Β\ν. 

(ΔΚΡ, Παραπομπή 12, Άρθρο 21) 


Άρθρο 6 
Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 16 Αυγούστου 2006 
Ο Πρόεδρος 
Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

(2310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

(2410)597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

(210) 413 5228 

ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

(26610) 89 122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

(2610) 638 109 


(26610) 89 105 


(2610) 638 110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

(2810) 300 781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

(26510) 87215 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1 

(22510) 46 654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

(25310) 22 858 


(22510) 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 αυτό, προσαυξανόμενη κατά 0,20 ευτο για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 ευτο ανά σελίδα. 

Σε μορφή 0ϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Ευκο 

Τεύχος 

Περίοδος 

ευπο 

Α' 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήσιο 

50 

Α 

3μηνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β’ 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Ετήσιο 

100 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ 

Ετήσιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 





• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ αε μορφή ού-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και μέχρι 100 σελίδες σε 5 βοιό προσαυξανόμενη κατά 1 βιιιό ανά 50 
σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-ΙΌπι δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 ευΐΌ ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: τηλεφωνικά: 210 - 4071010, (οχ: 210-4071010 ίηΐβπιοί: Ιι«ρ://νννννν.β1.9Γ. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 

Απύ το Ιπίοτποί 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

225 € 

190 € 

Β (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

320 € 

225 € 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

320 € 

160 € 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

160 € 

95 € 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

65 € 

33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

10 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

645 € 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

225 € 

95 € 

Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') καιΤέταρτο (Δ') 

- 

450 € 


* Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 θυω, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β", Δ", Αναπτυξιακών Πράξεων & 
Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διακηρύξεων, Δημοσίων Συμβάσεων και Α.Ε. & Ε.Π.Ε., η τιμή προσαυξάνεταιπέραντου ποσού 
της ετήσιας συνδρομής έτους 2006, κατά 40 ευτο ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος. 

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του 
ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512).Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην 
αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίπίΒΓΠβί, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ 
του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά απύ Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία 


Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου 














